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Hiiine  Pipe  Co.  (Zuid^lifr.)  Bpt 


Sementen 


Sementen 


Sementen 


PIJPEN.  TENKS.  SILO’S. 


CEWAPEND  BETONNEN  PIJPEN,  4”  tot  72”  diameter. 

Voor  Beeproeiing,  Drooglegging,  Pomphoofdpijpen,  of  Hogedruk  Leiding, 

3,  4,  6 en  8 voet  lengten. 

CEWAPEND  BETONNEN  TENKS,  2 tot  6 voet  diameter,  1 tot  16  voet  hoog. 
CEWAPEND  BETONNEN  SILO’S  15  voet  diameter,  op  tot  60  voet  hoog. 


In  sekties  gebouwd. 


Cemakkelík  op  te  zetten. 


De  Nume  Pipe  Ce.  (ZuíD-ifrika)  Beperkt, 

Nationale  Bank  Gebouwen,  Simmondsstraat, 


POSTBUS  1113,  JOHANNESBURC. 


TELECRAMMEN  : “HUMEPIPE.” 


Kaapstads  Kantoor, 


Postbus  2353. 


Agent  vocr  Oostlonden, 

T.  Pollard, 

Postbus  425,  Oostlonden.  í 


Agent  voor  Natal: 

Associated  Engineers  Co.,  Bpt., 
Postbus  478,  Durban. 

Agent  voor  Louren^o  Marques: 

Allen  Wack  & Shepherd,  Bpt., 
Postbus  2,  L.  Marques. 


Agenten  voor  Orange  Vrijstaat: 
Haie  & Co.,  Bpt., 
Postbus  92,  Bloemfontein. 


Agent  voor 
Distrikt; 


Port  Elizabeth  en 


T.  W.  Reynolds, 

60 — 1 Mutualgebouwen, 
Port  Ellzabeth. 
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Officieel  Orgaan  van  de  Nederduitsch  Hervormde  Kerk. 

Onder  Redaktie  van  de  Predikanten  van  de  Ned.  Herv.  Kerk. 


Kommissie  van  Redaktie: 

pooc=ooc=ooc=ooc=ooc^ 

Kommissi»  van  Administratie  : 

Ds.  JAC.  VAN  BELKUM, 

s „ÏÏ)e  poorten  ber  bel  i 
snllen  baar 

y niet  overwelbígen.’'  i 

Ds.  L.  E.  BRANDT. 

Dr.  J.  H.  GREYVENSTEIN, 
Ds.  L.  E.  BRANDT. 

Ds.  S.  VERMOOTEN. 
Mnr.  A.  H.  KOOMANS. 

No.  8. 


Pretoria,  15  Februarie  1922. 


JAARGANG  XIII 


Standaard  merk 


lyiazaywatteo  Tee 


Prijs  verminderd  tef  31-  per  ib.  nette. 


EERSTE  KLAS  GOED  VOOR  WEINIG 
GELD. 


Onze  prijzen  worden  steeds  verminderd  naar  de  markt- 
waarde,  zodoende  zijn  kopers  verzekerd 
van  de  laagste  prijzen. 

DAMES  ONDERKLEREN:  Nachtjaponnen,  Hemden,  Broe- 
ken,  Vest,  Kombinaties,  Kamisoles,  tn  grote  variaties 
en  billike  prijzen. 

KORSETTEN:  De  beroemde  Twilfit  Korsetten  geven  ’n 
mooie  figuur  en  zijn  zeer  sterk.  In  alle  prijzen  van 
11/-  tot  32/6. 

Zeer  sterke  DAMESKOUSEN  en  vast  van  kleur,  zwart, 
wit,  bruin,  van  2/9,  3/3,  3/9,  4/6,  5/-;  Zuiver  Wolle 
Cashmere  Kousen  4/6,  5/6.  De  beste  2 Kuhstzijde 
Kousen,  zwart  of  wit,  6/-,  6/6. 

PANAMA  HOEDEN,  de  nieuwe  zacbte  modellen,  7/6,  10/6, 
12/9. 

HORROCKSES  LINNEN  van  1/6,  1/9,  2/-. 

Zephyrs,  Sponsdoek,  Voiles,  Crepe-de-Chine,  Zijde,  in  alle 
kleuren  en  goedkope  prijzen. 

Opgemaakte  Hoeden,  Sambreels,  zwart  en  gekleurd,  Zak- 
doekjes,  Linten,  Zwempakken,  Handdoeken,  Lakens, 
Slopen,  Servetten,  ens. 

Elke  Mail  brengt  nieuwe  goederen, 

GEBRS.  BISCHOFF, 

RLARKTSTRAAT,  PRETORLA. 

Foon  1203.  Bus  935. 


ZAKKEN! 


We  bezitten  grote  hoeveelheden  nieuwe  en 
twede-hands  Zakken. 

Misschien  hebt  U mijn  Zakken  nu  nog  niet 
nodig;  doch  de  prijs  zal  stijgen,  naarmate  ’t 
mielie-seizoen  nadert.  Momenteel  zijn  zakken 
goedkoper,  dan  ze  over  een  maand  zullen  zijn. 
Bestelt  daarom  Uw  orders  nu,  voor 
LATERE  AFLEVERINC. 

Herinnert  U,  dat  wie  ’t  eerst  komt,  ’t  cerst 
maalt! 

Schrijft  hede^  om  prijzen  en  biezonderheden. 

DE 

Durban  Bottle  Eicbange, 

Bestuurders:  MOSHAL,  GEVIS'^ER  & CO. 

Kantoor : 52  Queenstraat,  DURBAN. 
Teiegramadres:  “Busybees.”  Bus  1183. 
Telef.  2050  en  1101. 


Gedrukt  door  Wallach’s  Drukkerij,  Beperkt. 


Aan  het  Hoofdpdstkantoor  als  Nieuwsblad  geregistreerd 


DE  HERVORMER. 


U w Mielie  Oogst 

Is  iets  om  naar  uit  te  zieu — of  het  groter  of  kleiner  zal  zijn  dan  ’t  laatste  seizoen.  Natuurlik,  na  de  tijd 
en  werk  eraan  besteed,  ziet  U uit  naar  een  grote  oogst,  een  passend  loon  aan  het  einde  van  het  seizoen. 
De  oogst  hangt  af  van  de  wijze  waarop  het  zaad  gezaaid  wordt.  Zovele  machines  zijn  nu  op  de  markt,  dat 
de  boer  het  moeilik  vindt  precies  te  weten  welke  hem  de  beste  resultaten  zal  leveren.  Geen  mieliekweker — 
groot  of  klein — kan  een  beter  of  meer  geschikte  Planter  verkrijgen  dan  de 


CHAMPION 


Het  werkt  effektievelik  met  enig  zaad,  al  is  het  ook  gemengd.  Het  is  zo  gebouwd  dat  het  vanzelf  verandert 
naar  de  onregelmatigheid  van  het  zaad,  zodat  grote,  kleine,  platte  en  ronde  mielies  met  gelijke  gemakke- 
likheid  geplant  kunnen  worden.  Het  heeft  het  gewone  valklepbeginsel  voor  ’t  uitdelen  van  het  zaad — geen 
kneuzing.  Sterkte,  stevigheid,  werking  en  volkomen  bevrediging.  Waarschijnlik  heeft  geen  ander  Land- 
bouwwerktuig  hetzelfde  bekende  en  wonderlike  sukses  behaald  als  de  CHAMPION  Planter.  Duizenden 
zijn  verkocht  in  Zuidafrika,  en  al  de  voornaamste  mielieboeren  gebruiken  haar,  en  zij  is  nog  nooit  overtrof- 
fen  in  enige  veldbeproeving.  Schrijft  om  Planter  Katalogus  aan 

Malcomess&Co.^  Ltd. 


Oost  Londen  en  Durban. 
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DIE  NATIONALE  BANK 


VAN 

SUIDAFRIKA,  BEPERK. 

(Waarbij  íngelijf  i.<;  ;jie  BANK  VAN  AFRtKA,  BPK.,  opgerig  in  1879,  die  NATiONALE  CANK  VAN  DIE  OFtANJE- 
RIViER  KOLONIE,  BPK.,  opgerig  in  1877,  en  die  NATAL  BANK,  BPK.,  opgerig  in  1854). 


Bankiers  van  die  Unieregering  in  Transvaal,  Oranje  Vrijataat  en  Natal,  en  van  die  Rijksregering. 


GEAUTORISEERDE  KAPITAAL  £4,000,000 

INCETEKENDE  EN  OPBETAALDE  KAPITAAL  ...  £2,965,000 

RESERVEFONDS  £1,300,000 


Direkteure: 

Die  Agbare  HUGtH  CRAWFORD,  Voorsitter. 

J.  EMRYS  EVANS,  C.M.G.,  Vise-Voorsitter. 

JAMES  R.  LEISK,  C.MG.  tt 

CHARLES  MaGGS. 

Die  Agbare  ALBERT  OLIFF.  w t w 

Sir  ERNEST  OPPENHEIMER.  WALTER  S.  WEBBER,  L.W.V. 


Hoof-Bestuurder: 
WILLIAM  DUNLOP. 
Assistent  Hoof-Bestuurders: 

A.  CAMPBELL  DUFP. 

DANIEL  H.  SWART  (pro.). 


Hoofkan-toor : I^retoria. 

Londense  Kantore:  Girkus-place,  Londen  Wall,  E.C.  2;  18  St.  Swithin’s  Laan,  E.C.  4 en  25  U?>..kspur-str.  S.W.  1- 
Nieuwyorkse  Kantoor:  44  Beaver  Street.  Wall  Street,  District  New  Ycrk. 

Bombaaise  Kantoor;  243  Homby  Road,  Bombay. 

Ook  Takke  te 

Antwerpen  (België).  Holena  (Jamestown).  Mauritius  (Port  Louia). 

Rotterdam: — In  die  Kantore  van  die  Rotterdamse  Bankver  eniging.  Adres ; Boompjes,  Rotterdam. 

Amsterdam : — In  die  Kantore  van  die  Rotterdamse  Bankver  eniging.  Adres : Rokin,  Amsterdam. 

Frankrijk: Hierdie  Bank  is  geaffilieer  met  die  hh.  Cox  & Cie.  (Frankrijk)  Bpk.,  met  kantore  te  Amiens,  Bou- 

logne,  Hvare,  Lyons,  Marseilles,  Parijs  en  Roeaan. 

Agente  in  Brits  Wesafrika,  Belgíeso  Kongo,  Mauritius,  Madagaskar,  ens.,  en  die  vernaamste  stede  van  die  wereiA 


Die  Bank  het  TAKKE  en  SUB-TAKKE. 

in  die  vernaamste  stede  van  die  Unie  van  Suidafrika,  Suid-vves  Protektoraat,  Rhodesíë,  NyasalanE  FsrSugees  Oosafríka 

Kenia  Kolonie  en  Tanganyika  Grondgebied. 


Alle  soorte  Banksake  aan  alle  Takke  behandel. 

Lopendo  Rekeninge  op  die  gewone  voorwaardes  geopen  en  Stortinge  vir  vasgestelde  termijne  íangeneem  teën 
koerse  wat  op  aanvraag  verkrijgbaar  is. 

Spaarbankrekeninge  geopend  volgens  vasgestelde  reëls. 

Wiesels  van  en  naar  enige  plek  opgekog  en  ingev^rder. 

Kredietbriewe  en  Wissels  uitgegee  en  Handelskrediet  gevestig  bij  alle  Takke  en  Agente  van  die  Bank  in  Afrika  en  in  di« 
Buiteland. 

Die  Reisigers  Kredietbriewe  van  die  Bank  is  oor  die  hele  wereld  geldig. 

Belegging  en  Verkoop  van  alle  soorte  Suidafrikaanse  en  Buitelandse  Geldswaarde,  en  Diwidende  en  Jaargtslde 
gekoUekteer. 

Eksekuteurs-  en  Kuratorsbesigheid  onderneem. 

Kluiso  TÍr  veiligheid  van  Dokumente  en  ander  eiendom  deur  Kliente  bij  die  Bank  gedeponeer. 

Ondersoekafdeling — Goud,  Tin  en  alle  Minerale  Ertse  ondersoek  en  verkoop. 

Dle  beamptes  van  die  bank  is  tot  geheimhouding  verplig.  wat  betref  díe  besigheld  van  enigeen  van  die  kliënte. 


DE  HERVORMER. 
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PIJNE  HET  VERDWIJN 


Dag 


Mnr.  V.  Tompkins  van  525  Wigan  Weg,  Deane,  Bol- 
ton,  schrijf: — 

“Ik  werd  naar  die  hospitaal  gestuurj  bloed  afgaande, 
met  verskrikkelike  branding  en  pijne  in  die  rug  rondom 
die  niere.  Ik  het  daaruit  gekom  en  het  beter  gevoel  en  is 
naar  mij  werk  terug,  maar  ik  het  nog  hloed  afgegaan  en 
swak  en  duiselig  mij  gevoel.  Ik  moes  mij  werk  telkens 
laatstaan  en  ’n  welbekende  bossies-dokter  se  raad  ingewin, 
maar  het  nog  altijd  die  verskriklike  pijne  gehad.  Daarop 
het  ik  De  Witt  se  pille  probeer  en  die'  eerste  dag  het  die 
brand-pijne  opgehou,  terwijl  ’n  menigte  stene  afgewerp 
yverd.  Ik  het  g’n  enkele  dag  se  werk  nog  verloor  sedert 
ik  De  Witt  se  piUe  gebruik’’ 

Indien  u dadelik  resultaten  wenst,  neemt  dan 


Het  beste  geneesmiddel  ter  wereld  voor: 

RHEUMATIEK  en  RUGPIJN 
en  kwalen  van  de 
NIEREN  en  BLAAS. 

ledere  Drogist  levert  u De  Witt’s  Nier-  en  Blaaspillen 
tegen  3/6  per  doos,  of  6/6  voor  een,  die  maal  zo  groot  is. 

Bij  eventueele  moeilikheden  in  ’t  bekomen  der  echte 
I)e  Witt’s  Nier-  en  Blaaspillen,  met  het  blauwe  lakzegel 
op  de  kurk,  zendt  dan  ’t  bedrag  der  gewenste  goederen  aan 
E.  C.  de  Witt  & Co.,  Loopstr.  31,  Kaapstad. 

Tegen  inzending  van  3d.  ontvangt  u gratis  monster. 

Dit  is  geen  geheimmiddel,  de  formule  bevindt  zich  op 
elke  doos,  ’twclk  cen  waarborg  ie  vcnr  zijn  heilzame  hoe- 
danigheden. 


SOUT. 


Die  welbekende  Haagenstad  Brandfort 
^out  te  koop,  gelewer  op  spoor  Brandfort 
Stasie,  O.V.S.,  áls  volg:  Fijn  Wit  Tafel  en 
Melkerij  Sout  teen  20/-  per  sak  van  (40)  5 Ib. 
linne  sakkies.  Fijn  Wit  Huishoud  Sout  10/6 
per  sak.  No.  1 Skoon  Suiwer  Wit  Veesout 
5/6  per  sak.  No.  2 Veesout  5/-  per  sak, 

alleen  van  203  Ibs.  Terme:  K.O.A.  of 
min  2^  pCt.  vir  kontant  met  order.  Skrijf 
aan 

J.  P.  DU  TOIT, 

^ Soutmakep, 

P.  K.  Soutpan,  via  Brandfort,  O.V.S. 


Tlksi£lllS 

Hospitaal  en  Diakonessenliuís. 

Dit  private  Hospitaal,  dat  in  April  1912  werd 
geopend,  is  lieflijk  gelegen  in  Sunnyside,  een  der 
fraaiste  en  gezondste  gedeelten  van  Pretoria.  Het 
is  uitstekend  ingericht,  de  eer  om  o.a.  te  verplegen 
mevr.  J.  O.  H.  Sluiter  van  Ermelo;  wijlen  Senator 
Wm.  Buhrmann  van  Uitkomst,  mevr.  Jan  F.  E.  Cel- 
liers,  en  mevr.  Genl.  Joubert  van  Pretoria;  wijlen 
Hoofdrechter  Lord  de  Villiers  van  Kaapstad;  mevr. 
N.  Smit  van  Bethal,  en  mevr.  Breytenbach  van 
Breyten. 

Het  Hospitaal  staat  onder  de  bekwame  leiding 
van  Zuster  Hartog  als  Direktriese,  bijgestaan  door 
een  staf  van  tweetalige  verpleegsters.  Een  zorg- 
vuldige  en  liefderijke  verpleging  in  een  huiselijke 
omgeving  wordt  aan  alle  patienten  gewaarborgd. 
De  drie  Kerken  van  Transvaal  zijn  in  het  Bestuur 
vertegenwoordigd. 

Verpleegkosten  van  af  10/-  per  dag,  naar  ge- 
lang  van  de  klasse,  waarin  men  verpleegd  wil  wor- 
den. 

Voor  opname  wende  men  zich  per  brief  of  tele- 
gram  tot  de  Direktriese,  Walkerstraat  463,  Pre- 
toria.  Telegram-adres:  Ziekenhuis,  Pretoria. 
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deze  wonderlike  getuigschriften  voor  ZINKINGS,  HOOFD- 
PIJN,  RHEUMATIEK  en  TANDPIJN,  genezen  door  ZINK- 
PIJN  SPECIFIC  (Handelsmerk:  Kloktoren). 

Verkorte  Getulgschriften : 

De  heer  G.  Kennedy,  Haakschien,  Gordonia,  schrijf : 
Ik  leed  aan  Zinkings  van  1910  en  onderging  ik  veel  behan- 
deling,  insluitende  6 maanden  in  een  hospitaal,  en  leed  ik 
bij  wijlen  zulke  pijnen  dat  het  leven  mij  ondragelik  werd. 
In  1915  beval  iemand  mij  aan  om  ZINK-PIJN  SPECIFIC 
(Kloktoren  Merk)  te  gebruiken,  doch  ik  gaf  alle  hoop  op 
hersteUing  op.  Later  gebruikte  ik  een  bottel  van  dit  be- 
roemde  middel  en  ik  werd  gezond.  Ik  ben  nu  nog  gezond. 
12  Oktober  1921. 

Een  heer  schreef  uit  Kaapstad  als  volgt : “In  1912  was 
ik  genezend  van  Ziinkings  door  ZINK-PIJN  SPECIPIC 
(Kloktoren)  na  ik  vele  andere  middels  tevergeefs  gebruik 
had.  Ik  kan  het  middel  aan  al  mijne  vrienden  aanbevelen 
en  maak  altoos  de  volgende  offer : “Als  verlichting  niet  ver- 
kregen  wordt  waarborg  ik  voor  de  medicijii  te  betalen.  Doch 
ik  werd  nog  nooit  gevraagd  om  zulks  te  doen.  20  Augus- 
tus  1921. 

De  hr.  R.  Buys,  Donkerpoort,  schrijft : “Ik  heeft  on- 
dragelik  gelijdt  aan  Rheumatiek  en  Tandpijn,  en  was  20 
dagen  in  bed,  niet  wetende  waar  ik  was  van  pijn.  Ik  pro- 
beer  bijna  alles  om  de  pijn  stil  te  maken,  maar  tevergeefs. 
Later  probeer  ik  ZINK-PIJN  SPECIPIC_  (Handelsmerk 
Kloktoren)  en  onmiddellik  na  de  eerste  dosis  kreeg  ik  ver- 
lichting,  en  na  de  tweede  dosis  was  ik  hersteld.”8  Dec., 
1920. 

ZINK-PIJN  SPECIFIC  (Handelsnmrk  Kloktp^ 

ren)  geeft  verlichting  in 
VIJF  MINUTEN,  en  geneest  dadelik  Zinkings,  Hoofdpijii, 
Tandpijn,  Oorpijn,  Aangezichtspijn,  Rheumatiek,  Jicht, 
Lumbago,  Sciatica,  Rugpijn,  Influenza,  Kouden,  Zeer  Keel, 
Koortsachtigheid,  Vrouwens  Pijnen,  Malarial  Koorts, 
Spaanse  Griep,  Gezichts  Beroerte  en  ontelbare  getal  Pijnen, 
enz.  Zie  dat  gij  de  Handelsmerk  Kloktoren  krijgt.  Prijs 
4/-.,  per  post  4/6. 

Eígenaars;  GEZONDHEiD  MEDICiJN  CIE.,  Apotekers, 
Adelaide,  K.P. 


DE  MOEITE  WAARD. 


Niets  wat  U bezit  is  meer  de  moeite  vaii 
’t  onderhouden  waard  dan  nw  gezondheid. 
Uw  geluk,  genot,  sukses,  leef-  en  werk- 
kracht  hangen  allen  hiervan  af.  Pas  er 
dan  goed  op ! Verwaarloos  nooit  storin- 
gen  in  de  maag,  lever  of  ingew’anden, 
maar  zorg  dat  ge  onmiddelik  een  dosis 
Beecham  Pillen  gebruikt  zodra  U zelfs 
het  kleinste  ongemak,  van  dergelike  oor- 
zaken,  bemerkt.  Vele  mensen  liebben 
reeds  ondervonden  dat  dit  de  meest  af- 
doende  manier  is  om  de  vele  storingen 
te  voorkomen  die  uit  slechte  spijsverce- 
ring  en  hardlijvigheid  ontstaan  en  de 
beste  wijze  om  gezondheid  en  kraciit  te 
behouden. 


Overal  verkocht  in  dozen  van  56  en  168 
pillen. 


„®íe  Bcanbwag.” 


Waarbij  ingesluit  die  Studenteblad  “Die  Banier.” 


GEILLUSTREERD  TIJDSKRIF  VIR  DIE 
HUISGESIN. 


Intekenprijs  20/-  per  jaar  (vooruitbetaalbaar). 
Schrijf  vir  ’n  proefnummer  aan 


DIE  BESTUURDER  “DIE  BRANDWAG,’’ 

Bus  389, 

Pretoria. 


TWEE  NIEUWE  BOEKE 

door 

JOHANNA  BRANDT, 

is  gepubliseerd  op  7 Desember  1921. 

(1)  “DIE  NIEUWE  WIJN”  (alleen  in  Afri- 
kaans),  ’n  reeks  van  artiekels  oor  Spiritisme;  Die 
Sektes;  Die  Vast-kuur;  Die  Afrikaanse  Taal;  en  hoe 
“Harmony”  in  die  hande  van  die  Regering  gekom  het. 

Prijs  5/-. 

(2)  «THE  FASTING  BOOK”  (alleen  in  En- 
gels),  ’n  belangrijke  werk  oor  Die  Wondere  van  die 
menselike  liggaam. 

Prijs  7/6. 

Mevrouw  JOHANNA  BRANDT, 

123,  Jutastraat,  JOHANNESBURG. 


IV 
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DEZE  PRACHTIGE  PIANO 


Dadelik  aan  u 


geleverd  voor 


£10 


Wij  zijn  specialiteitteii 
in  Europese  Pianos. 
liluthner  Steinway,  For- 
ster  en  andere  beroem- 
de  Duitse  Pianos  zijn  in 
onze  magazijnen. 
Vandaag  zijn  duizende 
mensen  in  Zuidafrika 
eigenaars  van  Pianos  en 
andere  muziek  instru- 
raenten,  welke  zij  van 
ons  verkregen  hebben 
op  ons  Gemaklike  Af- 
botalings  Systeem. 


OÍMS  AANBOD 

Bsj  betaiirig  vasi  £10  eti  uvj  beiofte 
om  tís  balarjs  sn  geregelde  maandelikse 
ter mí'Js'ïeïii  aí  te  beíaleii,  zis'lleni  dade> 
Sik  deze  prachívoSle  psasio  blj  u afleveren 
ongeëvenaard  voor  zuíwerheBd  van  toon, 
pracht  van  aktie,  oníwerp  en  bouw. 


Alle  soorten  Muziek 
Instrumenten. 


Het  is  ’n  groot  gemak 
om  een  Piano,  Ameri- 
kaans  Orgel,  of  Piano- 
speler  te  kunnen  kopen, 
en  om  het  volle  ge- 
1)1’ uik  van  het  instru- 
ment  te  hebben  terwijl 
11  het  feitelik  koopt. 
Wij  leveren  aan  u op 
de  eerste  betaling. 
Schrijf  vandaag  om 
Katalogus  D. 


Amorlkaanse  Pijporgels, 
Guitaars,  Mandoiinen, 
enz. 


Stuur  vandaag  om  Ka- 
talogns,  welke  u alles 
vertold  aangaande  ons 
Gemaklike  Afhetaling 
Systeem,  en  u een  lijst 
geeft  van  de  artikelen 
fik,  wij  in  voorraad 
hebben. 

91-93  Waterkant  Straat. 
Postbus  133.  Tei,  Adres:  Rellum. 

KAAPSTAD. 

Van  de  werken  van  be- 
roemde  Komponisten 

tot  de  nieuwste  zang- 
stukken,  wij  hebben  ze. 
Het  zal  u betalen  om 
voor  Katalggus  D to 
schrijven. 

No.  8. 


Pretoria,  15  Februarie  1922. 


Jaargang  XIII. 


JEZU8  EN  DE  MELAATSE. 

“Toen  Hij  nu  van  de  berg  afgeklom- 
men  was,  zijn  hem  vele  scharen  ge- 
volgd.  En  zie,  een  melaatse  kwam,  en 
aanbad  Hem,  zeggende:  Here!  indien  Gij 
wilt,  Gij  kunt  mij  reinigen.  En  Jezus, 
de  hand  uitstrekkende,  heeft  hem  aange- 
raakt,  zeggende:  Ik  wil,  word  gerei- 

nigd.  En  terstond  werd  hij  van  zijn  me- 
laatsheid  gereinigd.’’ — Matth.  8 : i — 3. 

Te  lezen:  Matth.  8 : i — 4,  i Joh.  i : 5 — -2  : 6. 

Te  zingen;  Ps.  42:1;  Gez.  38:3;  Gez.  120:4;  Gez. 
130:6. 

“Ziet,  een  melaatse  kwam’’ — niet 
waar?  dit  is  inderdaad  iets  om  naar  te  zien  en  zich 
over  te  verwonderen. 

Jezus  had  de  Bergpredikatie  (Matth.  5 — 7) 
voleindigd,  waarvan  wij  lezen:  “de  scharen  ont- 

zetten  zich  over  Zijn  leer;  want  Hij  leerde  hen  als 
macht  hebbende,  en  niet  als  de  Schriftgeleerden.’’ 
Nu  Hij  van  de  berg  afgeklommen  was  volgden 
Hem  vele  scharen — een  zeer  grote  menigte  men- 
sen.  Zij  gevoelden  zich  aangetrokken  tot  de  jeug- 
dige  Rabbi  van  Nazareth,  die  hen  leerde  “als 
macht  hebbende,  en  niet  als  de  Schriftgeleerden.’’ 

Plotseling  klinkt  temidden  van  het  rumoer  der 
scharen  de  treurige  kreet:  “Onrein!  Onrein!’’  En 
terwijl  de  menigte  verschrikt  de  vlucht  neemt,  na- 
dert  daar  iemand  met  ’n  afzichtelik  uiterlik.  In 
grafklederen  gehuld,  komt  hij  nader  en  valt  aan 
de  voeten  van  Jezus  neder,  roepende:  “Here!  in- 
dien  Gij  wilt,  Gij  kunt  mij  reinigen.” 

. Ik  leer  hier  ’n  grote  les,  die  rijk  is  aan  be- 
moediging  en  troost,  n.l.  deze:  de  Here  Jezus  is 
niet  zo  heerlik,  zo  majestueus,  zo  heilig,  zo  groot, 


of  Hij  ontvangt  de  snoodste  zondaar,  die  tot  Hem 
komt.  Terecht  mogen  wij  met  de  dichter  roemen: 

“Hoe  groot  in  eer,  Hij  hoort  mijn  stem.” 

Ziet,  daar  kwam  een  melaatse. 
Zie  hem  daar  komen — afschuwelik  en  afzichtelik 
in  zijn  toestand;  “vol  van  melaatsheid,”  gelijk  ons 
dat  Lukas  mededeelt. 

En  wat  kan  hij  Jezus  anders  brengen  dan 
zichzelf,  verwond,  mismaakt,  afzichtelik,  in  graf- 
klederen  gehuld. 

En  wat  dunkt  u?  Hield  de  Here  Jezus  Zijn  ge- 
waad  bijeen  om  toch  niet  met  de  melaatse  in  aan- 
raking  te  komen?  Nam  Hij,  evenals  de  anderen, 
ijlings  de  vlucht?  Volstrekt  niet.  Hij  s tak  Zijn 
hand  uit  en  raakte  hem  aan.  Markus 
vertelt:  “Jezus  met  barmhartigheid  iniierlik  bewo- 
gen  zijnde,  strekte  de  hand  uit,  en  raakte  hem 
aan,”  d.w.z.  Hij  legde  met  onuitsprekelike  teder- 
heid  de  hand  op  de  melaatse  en  zeide:  “Ik  wil, 
word  gereinigd.”  En  de  man  was  ogenblikkelik 
genezen  van  zijn  vreselike  ziekte. 

Jezus  is  groot  en  heerlik,  niet  opdat  Hij  in 
majesteit  op  de  top  des  bergs  zou  verwijlen,  maar 
opdat  Hij  moge  afkomen  om  Zich  over  een  arme 
melaatse  neder  te  buigen  en  hem  gezond  te  ma- 
ken. 

Ook  gij  moogt  tot  Jezus  komen,  niet  omdat 
gij  nu  zo  goed  en  heilig  zijt,  maar  juist  o m- 
d a t g ij  h e t n i e t z ij  t!  'De  enige  gave,  die 
Hij  zoekt,  is  uzelf,  juist  zoals  gij  zijt — vuil  en 
snood  en  vol  van  de  melaatsheid  der  zonde.  Het 
enige  gebed,  dat  Hij  verlangt  te  horen,  is  uw  bede 
om  reiniging. 

“Toen  Hij  nu  van  de  berg  afge- 
klommen  was.”  Welk  een  nederdaling! 
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Hij,  die  Zelf  God  is,  kwam  van  de  Berg  Gods, 
de  Hemel,  opdat  Hij  onder  ons  zou  wandelen  en 
één  met  ons  zou  worden. 

Hij  klom  van  de  berg  af,  stap  voor  stap  daal- 
de  Hij  neer,  totadt  Hij  de  begane  grond  bereikt 
had- — en  daar  knielt  een  melaatse  aan  Zijn  voeten 
neder. 

Hij  kan  niet  dieper  afdalen — nu  is  Hij  in  het 
bereik  van  alle  mensen.  Nu  kan  Hij  volkomenlik 
zalig  maken  allen,  die  tot  Hem  komen. 

Hij  daalt  neder.  Hij  komt  in  de  stoffige  én 
woelige  straten  der  stad  en  buigt  zich  over  een  me- 
laatse. 

Dit  is  Jezus,  die  de  kloof  dempte  tussen  God 
en  mens. 

Meer  nog. 

De  wet  wierp  de  melaatse  uit  als  vervloekt. 
Het  was  hem  verboden  het  Heiligdom  binnen  te 
treden.  Voor  hem  werd  geen  offer  gebracht.  Geen 
priester  mocht  voor  hem  pleiten.  Hij  was  totaal 
verbannen.  Hij  was  een  verworpeling.  De  tempel- 
deuren  waren  voor  hem  gesloten.  Blootshoofds 
dwaalde  hij  door  eenzame  en  woeste  plaatsen, 
steeds  roepende:  “Onrein!  Onrein!” 

Maar  Jezus  boog  Zich  over  hem  heen,  raakte 
hem  aan  en  genas  hem.  De  vloek  was  opgeheven. 
De  verworpeling  was  nu  geen  verworpeling  meer. 
Nu  mocht  hij  weer  met  zijn  medemensen  omgaan 
en  met  de  feestvierende  menigte  opgaan  naar 
Gods  Heiligdom. 

Dit  is  Jezus,  die  ons  van  de  vloek  der  wet 
verlost — “zo  is  er  dan  geen  verdoemenis  meer 
voor  degenen,  die  in  Christus  Jezus  zijn.” 

Van  nature  verkeren  wij  door  de  ingeboren 
melaatsheid  van  onze  ziel  onder  de  vloek  der  wet. 
Wij  zijn  verworpelingen,  bannelingen,  zonder  God, 
zonder  Christus,  zonder  hoop,  zonder  Hemel. 

Maar  nu  daalt  Jezus  neder  uit  de  Hemel. 
Diep  daalt  Hij  neder.  Zó  diep,  dat  Hij  zich  over 
ons  nederbuigt  en  ons  geneest  van  onze  ziele- 
melaatsheid.  En  de  vloek  wordt  van  ons  wegge- 
nomen.  En  wij  worden  kinderen  Gods,  burgers 
van  de  Hemel,  medeërfgenamen  van  Christus. — 
Welk  een  Zaligmaker!  Zeg  mij,  hebt  gij  Hem  niet 
lief?  Kunt  gij  Hem  de  liefde  des  harten  en  de  dank 
uws  levens  weTgeren? 

Vele  scharen  volgden  Jezus.  En 
daar  kwam  een  melaatse.  Onmiddellik 
was  de  menigte  uit  elkander,  overal  verspreid,  ge- 
vlucht  uit  vrees  voor  besmetting.  De  enigen,  die 
overbleven,  waren  Jezus  en  de  melaatse,  de  sme- 
keling  aan  Zijn  voeten. 

Dit  zijn  de  twee  hoofdfiguren  in  het  toneel: 
Jezus  en  de  smekeling  aan  Zijn  voeten. 


En  die  smekeling  geniet  de  onverdeelde  aan- 
dacht  van  Jezus,  evenals  iater  de  arme  blnde  Bar- 
timeus. 

Zó  geniet  elke  zondaar,  die  tot  Jezus  komt,  de 
onverdeele  aandacht  van  Jezus. 

In  de  gelijkenis  van  het  verloren  schaap  is 
dit  het  enige  schaap  in  de  wereld.  Welk  een  geze- 
gende  waarheid:  de  ziel  die  Jezu^  zoekt 
is  de  hoofpersoon,  geniet  de  volle,  de  on- 
verdeelde  aandacht  van  Jezus! 

Vele  scharen  volgden  J e z us.  En 
daar  kwam  een  melaatse.  O,  die  me- 
laatse  nam  het  gehele  hart,  al  de  zorg  van  Jezus 
in.  Hoe  dierbaar  is  de  boetvaardige,  zoekende 
melaatse  ziel  aan  het  hart  van  Jezus.  Meent  gij, 
dat  Hij  rustig  op  Zijn  troon  zit  in  de  heerlikheid 
des  Hemels  en  onder  de  Halleluja’s  van  Zijn  hei- 
lige  Engelen?  Ik  zeg  u,  neen  Hij!  Slechts  één 
kreet  van  een  ziel,  die  naar  Hem  verlangt  en  zie! 
de  Hemel  is  als  geopend — Hij  buigt  zich  over  de 
ziel  neder  om  haar  te  genezen,  te  verkwikken,  te 
troosten. 

Daar  kwam  een  melaatse.  Hij 
kwam  presies  zoals  hij  was  en  wierp  zich  aan  de 
voeten  van  Jezus. — O,  gezegende  rustplaats! 
Noóit  knielde  dáár  iemand  tevergeefs.  Nooit  werd 
vandáár  iemand  ledig  weggezonden.  Daar  is  de 
melaatse  ziel  in  het  bereik  van  Zijn  genezende 
aanraking. 

Hebt  gij  u al  ooit,  evenals  de  arme  melaatse, 
aan  de  voeten  van  Jezus  nedergeworpen  met  de 
zielekreet:  “Here  indien  Gij  wilt,  Gij  kunt  mij  rei- 
nigen?” 

De  melaatse  vond  aan  de  voeten  van  Jezus, 
wat  wij  er  ook  vinden  mogen. 

(i)  Hij  vond  er  (in  de  eerste  plaats)  een 
nieuw  woord.  Totnogtoe  was  het  enige 
woord,  hetwelk  hem  dag  en  nacht  op  de  lippen 
zweefde,  het  woord:  “Onrein!”  O',  wat  moet  hij 
vermoeid  zijn  geweest  van  de  droevige  verzuch- 
ting!  Altijd  maar  dat  ene  woord:  “Onrein!  On- 
rein!” 

’s  Morgens  vroeg,  als  de  frisse  morgendauw 
nog  niet  was  verdwenen  en  slechts  weinig  mensen 
zich  nog  op  weg  bevinden,  spoedt  hij  zich  weg 
met  de  bittere  uitroep:  “Onrein!  Onrein!” 

Op  het  hete  middaguur,  wanneer  de  herder 
zijn  kudde  naar  een  schaduwrijk  plekje  geleidt  om 
er  uit  te  rusten,  gaat  hem  de  melaatse  voorbij  als 
een  schaduw  des  doods  en  men  hoort  zijn  kla- 
gende  verzuchting:  “Onrein!  Onrein!” 

In  de  stille  avondure,  wanneer  anderen  zich 
haasten  om  naar  de  stad  terug  te  keren  en  hun 
geliefden  thuis  weer  te  ontmoeten,  staat  hij,  de 
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verworpene,  op  en  spoedt  zich  voort  naar  de  een- 
zame  rotsen,  met  de  kreet  der  wanhoop:  “On- 
rein!  Onreinl’’ 

Zelfs  in  de  donkere  nacht,  als  de  ene  of  an- 
dere  reiziger  zich  nog  ’n  weg  baant  door  de  duister- 
nis,  wordt  hij  verschrikt  door  de  kreet  van  pijn, 
die  plotseling  zijn  oor  treft:  “Onrein!  Onrein!’’ 

Altijd  en  overal  hetzelfde  woord. 

Met  een  vreselike  eentonigheid  moest  hij 
maar  altijd  weer  uitroepen:  “Onrein!  Onrein!’’ 

Maar  zie,  aan  de  voeten  van  Jezus  vindt  hij 
een  nieuw  woord — “indien  Gij  wilt,  Gij  kunt  mij 
r e i n i g e n.’’ 

Hebt  gij  al  dat  nieuwe  woord  geleerd?  Alleen 
aan  de  voeten  van  Jezus  wordt  het  door  de  boet- 
vaardige  ziel  geleerd.  Zult  gij  de  bede  van  de 

melaatse  niet  tot  de  uwe  maken?  Here,  in- 

dien  Gij  wilt,  Gij  kunt  mij,  mij  reinigen,  rein  ma- 
ken. 

En  Hij  zal  tot  uw  melaatse  ziele  spreken:  “Ik 
wil,  word  gereinigd.’ 

(2)  De  melaatse  vond  aan  de  voeten  van 
Jezus  (in  de  tweede  plaats)  nieuw  leven. 
Niet  langer  was  hij  melaats.  Hij  kon  terugkeren 
tot  zijn  dierbaren.  De  bittere  wanhoopskreet:  “On- 
rein!  Onrein!’’  was  verstomd;  de  grafklederen  wa- 
ren  afgelegd;  hij  was  gereinigd,  genezen.  En  zo 
groot  was  de  vreugde  van  die  man,  dat  hij,  in 
weerwil  van  het  verbod  van  Jezus,  uitging  en 
overal  verkondigde,  wat  grote  dingen  Jezus  hem 
gedaan  had.  (zie  Mark.  1:45). 

Dit  is  het  Evangelie  van  Gods  genade.  Jezus 
is  gekomen  om  ons  te  reinigen  en  te  bevrijden  van 
de  schrikkelike  melaatsheid  der  zonde  en  de  vloek 
der  wet  en  om  ons  aan  Zijn  beeld  gelijkvormig  te 
maken.  Niet  meer  melaats,  maar  gereinigd.  Niet 
meer  onder  de  vloek,  maar  verlost.  Niet  meer  een 
verworpene,  maar  een  kind  Gods. 

Welk  een  Zaligmaker!  Welk  een  verlossing! 

“Here!  indien  Gij  wilt,  Gij  kunt  mij  reini- 
gen’’ 

“Ik  wil,  word  gereinigd.’’ — Amen. 

D.  F.  E. 

Ventersdorp. 


BLADVULLING. 

Woorden  uit  het  leven  gegrepen,  hebben  de 
meeste  kans  om  in  te  grijpen  in  het  lev^n. 

Wanneer  de  Liefde  de  Ellende  ontmoet  wordt 
zij  Ontferming. 

De  lente  des  levens  bloeit  éénmaal  en  nooit 
weer. 


BRIEYEN  VAN  OOM  SAREL. 

Uitkijk,  Februari  1922. 

Waarde  Neef  Wiliem! 

Van  harte  hoop  ik  dat  gij  en  Nichtje  en  de 
kinders'  allemaal  gezond  en  fris  zijt.  AIs  dit  niet 
zo  is,  zal  het  mij  zeer  leed  doen.  Wij  zijn  allemaal 
in  goede  orde. 

Het  schijnt  wel  of  alles  saipenloopt,  om  de 
moeilikheden  te  vermeerderen  in  ons  land.  Bij  de 
koude  regens  in  November,  die  de  groei  van  het 
gezaaide  belemmerden,  zijn  gekomen  de  ruspes 
op  het  Hogeveld;  de  sprinkhanen  in  het  Westen  en 
daarbij  ook  nog  de  werkstakingen  op  de  Rand.  Ik 
ben  geneigd  om  te  vragen:  zal  ons  volk  nog  niet 
gaan  verstaan  wat  wij  lezen  in  Jeremia  2:  I2. 
“Ontzet  u hierover,  gij  hemelen,  en  zijt  verschrikt; 
want  mijn  volk  heeft  twee  boosheden  gedaan.  Mij 
de  springader  (fontein)  van  levend  water,  hebben 
zij  verlaten,  om  zich  zelven  bakken  uit  te  hakken 
(in  de  rotsen),  gebroken  bakken,  die  geen  water 
houden,’’  en  vs.  19:  “Uwe  boosheid  zal  u kastijden 
en  uwe  afkerigheden  zullen  u straffen.’’ 

Zijn  er  nog  niet  genoeg  straffen  over  ons  g<-- 
komen?  Zijn  de  volken  van  Europa  bezig  zichzel- 
ven  te  vermoorden,  moeten  wij  daarin  hun  voor- 
beeld  volgen? 

Is  het  niet  nodig,  dat  wij  ook  roepen:  “0, 

land,  o land,  hoort  des  Heren  Woord!’’ 

In  verband  met  mijn  brief  van  Januari,  moet 
ik  U over  het  d r o g e Amerika  nog  wat  schrijven 
dat  ik  gisteren  in  een  koerant  heb  gevonden. 

In  Californië,  het  wijn-produserend  land  v.in 
Amerika,  heeft  men  kort  na  de  wet  van  geheel 
drankverbod  was  ingevoerd,  duizende  wingerd- 
stokken  uitgeroeid  en  vernield;  en  in  plaats  van 
wijn  te  maken,  gedroogde  druiven  verkocht. 

Men  heeft  nu  dat  vernielingswerk  gestaakt  en 
integendeel  weer  meer  stokken  aangeplant.  De 
vrucht  van  die  nieuwe  aanplanting  wordt  nu  vers 
verkocht,  en  de  vernuftige  Amerikaan,  die  Jnnken 
wil,  maakt  zijn  eigen  wijn  en  brandewijn  in  huis. 
De  slimme  Amenkaan  kan  dit  niet  beletten,  maar 
verheugt  zich  toch,  dat  de  bars,  de  kantiens,  de 
drankplekken  gesloten  zijn. 

Dit  lezend  dacht  ik  aan  het  oude  latijnse 
spreekwoord:  “Men  kan  de  natuur  met  een  bezem- 
stok  de  voordeur  uitjagen,  zij  komt  de  achterdeur 
weer  in.” 

Ik  heb  het  voorzien  dat  men  wel  middelen  zcu 
zoeken  en  vinden,  om  de  begeerte  naar  drank  íe 
bevredigen;  er  zijn  nu  eenmaal  mensen,  die  drin- 
ken  willen — en  zij  doen  het  ook! 
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Dit  mag  U en  mij  leed  doen,  Neef,  omdat  ^vij 
zo  graag  het  gebruik  en  misbruik  van  drank  zouden 
zien  ophouden,  maar  ik  vrees,  wij  krijgen  dat  niet 
klaar.  Ook  hier  weer  is  het  franse  spreekwoord 
waar;  “het  betere  is  de  vijand  van  het  goede’’  of 
zoals  de  Hollander  zegt:  “die  te  veel  hooi  op  zijn 
vork  neemt,  moet  het  weer  laten  vallen’’,  of  de 
Engelsman:  “vat  je  korrel  niet  te  hoog  of  je  schiet 
mis.’’  Alleen  opvoeding,  zedelike  verbetering, 
geestehke  wedergeboorte  kan  dit  nationale  gebrek 
tegengaan,  verminderen,  eindelik  doen  ophouden. 

In  deze  brief  kan  ik  niet  weer  schrijven,  wat 
ik  in  de  vonge  al  gezegd  heb,  en  daarom  schnjf 
ik  nu  over  iets  anders. 

In  een  ingezonden  stuk  in  “De  Kerkbode’’ 
(1922,  No.  3)  lees  is  een  klacht  van  een  broeder, 
die  schrijft:  “Wat  is  toch  de  oorzaak  dat  als  onze 
zonen  zover  geleerd  zijn,  dat  zij  advokaten,  pro- 
kureurs,  dokters,  magistraten,  rechtsgeleerden, 
rechters  enz.  geworden  zijn,  de  meerderheid  van 
hen  de  rug  aan  de  kerk  en  aan  de  traditie  der  va- 
deren  toekeert  en  de  Sabbat  ontheiligen  met  aller- 
lei  ijdel  spel?  Mijn  hart  siddert  en  beeft,  als  ik  cr 
aan  denk,  want  ik  heb  nog  een  groot  aantal  kin- 
deren  en  klemtmder^n  die  op  school  zijn.  Het  is 
toch  verreweg  beter  dat  zij  ongeleerd  blijven,  dan 
met  al’erlei  titeis  van  geleerdheid  verloren  gaan. 
Wij  lezen  toch,  dat  de  vreze  des  Heren  het  beginsel 
is  der  wijsheid. 

De  oorzaken  van  dit  kwaad  zijn  vele  en  veler- 
lei.  Zij  zijn:  een  dwaas  schoolsysteem,  dat  gericht 
is  op  de  africhting  van  het  verstand  en  niet  inge- 
ncht  op  karaktervorming;  dat  alleen  kinders  af- 
richt  op  de  kunst  van  geldmaken  en  ze  niet  op- 
voedt  tot  vroomheid; 

de  gedachte  dat  vroomheid  alleen  bestaat  in 
vormehk  kerkgaan,  in  het  nakomen  van  enkele 
vrome  vormen  en  gewoonten; 

de  zucht  naar  plezier,  aangemoedigd  door  de 
gemakkelikheid,  waarmee  men  op  Zondag  per 
motorkar  of  motorwiel  of  spoorweg  van  de  ene 
plaats  naar  de  andere  kan  reizen  wat  de  uithuizig- 
iieid  bevordert,  het  kerkgaan  belet; 

het  jagen  alleen  naar  geld,  veel  geld,  naar  eer 
en  aanzien,  dat  geen  tijd  laat  om  over  zichzelven 
na  te  denken  en  over  onze  roeping  als  mens. 

Verder,  dat  genoemde  mannen,  die  een  zekere 
beschaving  heben  verkregen,  een  zekere  smaak 
voor  wat  goed  is  en  schoon,  een  zekere  begeerte 
i'iaar  iets  dat  prikkelt  zonder  te  vermoeien,  voor 
d't  alles  geen  voldoening  vinden,  in  soms  koude  en 
ruwe  kerkgebouwen,  in  slordig  gestijlde  en  ondoor- 
dachte  preken,  die  getuigen  van  grote  oppervlak- 
kigheid,  in  schreeuwerij,  slepend  gezang,  in  luis- 


teren  naar  dezelfde  dogmatiese  of  verouderde  ge- 
dachten,  die  voor  de  praktijk  des  levens  geen  bete- 
kenis  hebben. 

Dan  nog  het  feit,  dat  de  professoren,  als  een 
geheel  genomen,  eer  het  Christendom  afkeuren, 
bespotten,  verkleinen,  dan  het  aangenaam  ma- 
ken  aan  het  hart  en  verstand  der  studenten  aan  de 
Universiteiten. 

Eindelik  om  het  bij  de  opsomming  dezer  oor- 
zaken  te  laten,  het  feit,  dat  onze  geldzoekende, 
stof-aanbiddende,  zelfzuchtige  tijd  alle  geestelike 
levensuiting  doodt. 

Maar  Willem,  deze  oorzaken  liggen  toch  niet 
op  de  bodem  van  deze  zaak. 

Als  gij  mij  vraagt  wat  de  ware  oorzaak  van 
dit  alles  is,  dan  antwoord  ik  u met  een  Bijbel- 
woord:  “Indien  het  zout  smakeloos  geworden  is, 
waarmede  zal  het  smakelik  gemaakt  wordenP’’ 

Het  Christendom,  d.i.  de  prediking  en  het  le- 
ven  der  liefde,  der  zelfverloochening,  heeft  zijn 
kracht  verloren,  Vele  van  de  door  de  vrager  ge- 
noemde  mannen,  die  verstandelik  ver  van  de  leer 
des  Evangelies  staan,  worden  door  het  leven  der 
Christenen  afgestoteh  en  niet  getrokken, 

Daar,  daar  alleen  ligt  de  oorzaak! 

Zie  eens  Willem,  de  rechters,  de  prokureurs, 
de  advokaten,  zij  komen  dageliks  in  aanraking 
met  mensen,  die  willen  doorgaan  voor  Christenen, 
zowel  als  met  hen,  die  ruw,  onbeschaafd,  aan  alle 
geestelike  kracht  gespeend  zijn.  Zij  moeten  zich 
wel  dikwels  afvragen,  wat  onderscheid  is  er  nu 
tussen  die  geslepen  uiterlik  vrome  man,  die  voor 
mij  komt  in  een  twistzaak,  een  siviel  proses  over 
geld  en  goed,  en  die  ruwe  misdadiger?  Krijgen  zij 
iets  te  zien  van  de  tucht  des  Evangelies? 

Denk  eens  ,mijn  Neef,  aan  de  dokter,  die  ook 
dageliks  staat  aan  het  zieked  van  allerlei  mensen, 
gelovigen  zowel  als  ongelovigen,  en  bij  allen  vindt, 
ongeduld,  morrend  klagen,  vrees  voor  de  dood,  of 
algehele  ongevoeligheid  voor  hogere  dingen.  Zijn 
\vetenschap  heeft  hem  geleerd  dat  zulke  verschijn- 
selen  niet  altijd  noodzakelik  verbonden  zijn  aan  de 
ziekte  van  de  lijder  en  dan  vraagt  hij  wat  onder- 
scheid  is  er  nu  tussen  de  zogenaamde  Christen  en 
de  ongelovige,  de  godloochenaar?  Zullen  zij  enig 
respekt  hebben  voor  een  leer,  een  levensbeschou- 
wing,  die  beweerd  wordt  hoog  te  staan,  en  toch  de 
persoon  niet  verheft  boven  het  peil  van  de  alle- 
daagse  mens  En  wanneer  zowel  rechter  als  dok- 
ter,  advokaat  als  philosoof  nog  zelf  van  een  zeer 
stof-aanbiddende  overtuiging  zijn,  tengevolge  van 
hun  voortdurend  verkeer  met  stoffelike  dingen, 
verwondert  het  u dan,  dat  zij  niets  voelen  voor  eeri 
zo  krachteloos  en  smakeloos  Christendom,  dat 
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liefde  predikt  maar  niet  beoefend,  zelfverlooche- 
ning  eist  maár  niet  betracht? 

Willen  wij  die  personen  uit  de  hoogste  en 
rneest  beschaafde  klassen  der  samenleving  weer 
voor  Christus  en  Zijne  kerk  winnen,  dan  moeten 
wij  ons  zelf  hervormen  en  in  ons  leven  als  oprechte 
kinderen  Gods  ons  tonen. 

Nodig  is  ook,  dat  wij  doen  zien,  dat  wij  als 
Christenen  even  beschaafd  zijn  in  vormen  en  maat- 
schappelike  gewoonten  als  zij,  en  dat  onze  levens- 
opvatting  hoger  is  dan  de  hunne. 

Uw  Oom  had  dezer  dagen  een  gesprek  met 
een  zeer  beschaafd,  aangenaam  man  uit  de  hoge- 
re  kringen  der  maatschappij.  In  de  loop  van  dat 
gesprek  zeide  hij:  “Oom  Sarel  U hebt  nog  altijd 
moed  en  kracht  in  Uw  geloof  op  God  en  dat  heb- 
ben  wij  en  velen  niet.”  Velen  zijn  er,  die  dit  voe- 
len,  die  behoefte  hebben  aan  die  steun  van  het  ge- 
loof,  maar  die  worden  afgestoten  door  zovelen  van 
onze  onbeschaafde,  geldzoekende,  liefdeloze  en 
toch  hoog  moedige  Christenen. 

Willen  wij  de  hogere  en  geleerde  standen  weer 
winnen  en  in  de  kerk  krijgen,  dan  moet  het  zout 
weer  smakelik  worden,  het  licht  weer  op  de  kan- 
delaar  geplaatst  worden. 

Dat  alleen  Êan  God  doen;  dat  alleen  zal  ook 
God  doen,  maar  op  Zijn  tijd. 

Met  vriendelike  groeten, 

Uw  Oom 

SAREL. 


VAN  ALLES  EN  NOG  WAT. 

XIV. 

D.  F.  E. 

Het  zal  niet,  dunkt  mij,  ondienstig  zijn  in  dit 
stukje  eens  enige  opmerkingen  te  maken  in  ver- 
band  met  het  derde  gebod,  dat  maar  al  te  vaak 
roekeloos  overtreden  wordt.  Het  derde  gebod 
luidt:  “Gij  zult  de  Naam  des  Heren  uws  Gods  niet 
ijdelik  gebruiken;  want  de  Here  zal  niet  onschul- 
dig  houden,  die  Zijn  Naam  ijdelik  gebruikt.”  Te 
betreuren  is  het,  dat  er  ook  onder  ons  volk  zoveien 
zijn,  die  dwars  over  die  gebod  heenstappen,  alsof 
het  er  niet  stond  en  er  gene  strafbepaling  aan  ver- 
bonden  ware. 

De  Naam  des  Vaders  is  niet  maar  een.  klank, 
niet  maar  een  woord,  waarmede  Hij  zich  genoemd 
heeft,  maar  de  Naam  des  Heren  duidt  Ziin  wezen 
aan  voor  zoverre  ons  dat  bekend  gemaakt,  geopen- 
baard  is.  En  die  Naam  is  Zijn  eigendom.  Wie  die 
Naam  misbruikt,  randt  Gods  persoonlikheid,  Gods 
majesteit  aan.  En  daar  is  straf  aan  verbonden. , 


Laat  mij  dit  met  een  voorbeeld  mogen  verdui- 
deliken.  Als  wij  iemand  niet  kennen,  niet  aan  hem 
voorgesteld  zijn,  en  als  hij  zich  niet  aan  ons  be- 
kend  gemaakt  heeft,  dan  kunnen  wij  zijn  naam 
ook  niet  gebruiken.  Zo  zou  de  Naam  des  Heren 
ons  ook  onbekend  zijn  gebleven,  als  Hij  zich  mer 
geopenbaard  had.  Meer  nog.  lemands  naam  is 
• zijn  eigendom.  Wie  zijn  naam  aanrandt,  randt 
zijn  persoonlikheid,  zijn  eer  aan.  De  Spreuken- 
dichter  zegt:  “De  naam  is  uitgelezener  dan  grote 
rijkdom.’’  Wie  zijn  naam  verliest,  verliest  zijn 
eer.  En  omdat  nu  iemands  naam  zijn  eigendom, 
zijn  persoonlik  bezit  is,  hebben  wij  geen  recht  zijn 
naam  aan  te  randen;  en  waar  wij  zulks  doen,  daar 
kan  hij  ons  dagen  voor  het  gerecht  en  van  ons 
rekenschap  afeisen.  Hoe  voornamer  een  persoon 
is,  hoe  meer  is  zijn  naam  omtuind.  Niemand  zal 
het  zich  veroorloven  de  Koning  bij  zijn  naam  te 
noemen,  maar  zal  hem  toespreken  als  “Uwe  Maje- 
steit.’’  En  waar  dit  nu  van  mensen  geldt,  hoeveel 
temeer  geldt  het  niet  van  het  Opperwezen.  Gods 
naam  is  Zijn  eigendom.  Het  misbruiken  van  Zijn 
naam  zal  gewisselik  gestraft  worden,  omdat  daar- 
door  Gods  eer,  Gods  Majesteit  wordt  aangerand. 

Het  derde  Gebod  kan  op  velerlei  wijze  over- 
treden  worden. 

Wie  vloékt,  overtreedt  dit  gebod.  W i e 
vloekt,  kan  niet  bidden;  wie  bidt 
kan  niet  vloeken.  Somrhigen  beschouwen 
het  als  een  teken  van  mannelikheid,  als  zij  hun  ge- 
sprekken  met  vloeken  mogen  doorspekken;  het  is 
veeleer  een  teken  van  gebrek  aan  karakter.  De 
man  van  karakter  stelt  zich  Gods  geboden  tot 
richtsnoer  van  zijn  leven,  tot  grondbeginsel  van 
zijn  handel  en  wandel.  Wanneer  Gods  Naam  ons 
over  de  lippen  of  uit  de  pen  vloeit,  laat  ons  dan 
daarbij  altijd  weer  denken  aan  de  levende  God. 
Ouders,  zorgt  dat  gij  bij  uw  kinderen  vooral  een 
heilige  vreze  en  tedere  eerbied  aankweekt  tegen- 
over  “de  Naam  die  te  vrezen  is.’’  Onder  het  Oude 
Verbond  stond  de  doodstraf  op  het  misbruiken  van 
de  Naam  des  Heren;  wie  vloekte,  werd  gestenigd. 

Niet  alleen  door  vloeken,  ook  door  het  plegen 
van  meineed  wordt  tegen  het  derde  Gebod  gezon- 
digd.  Is  het  valselik  zweren  iets  zeldzaams? 

Ook  wordt  er  tegen  dit  gebod  gezondigd  wan- 
neer  iemand  zich  inlaat  met  waarzeggerij  en  tovc- 
rij,  omdat  hij  dan  heil  zoekt  buiten  de  Naam  des 
Ileren,  de  Godsopenbaring  om.  Wie  aan  tover'i  en 
v aarzeggerij  doet,  gelooft,  dat  het  schepsel  kan 
bewerken  en  weten,  wat  alleen  de  Almachtíge  en 
A^h.vetende  God  zou  kunnen  bewerken  of  cpenba- 
ren.  Dit  is  een  ijdele  waan;  is  zonde  tegen  het 
derde  gebod.  Zo  ook  zondigen  zij  tegen  dit  gebod, 
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die  aan  allerlei  bijgeloof  geloof  hechten,  die  aan 
het  Spiritisme  doen,  en  wat  dies  meer  zij,  want 
dcor  dit  alles  wordt  de  ere  van  Gods  heihge  Naam 
aangerand. 

Meer  nog.  Niet  alleen  zij,  die  de  Naam  des 
Heren  misbruiken,  maar  ook  zij,  die  de  Naam  des 
Heren  in  het  geheel  niet  gebmiken,  zijn  schuldig 
aan  de  overtreding  van  het  derde  gebod,  want  zij 
onthouden  de  Here  de  ere  Zijns  Naams.  Zij  er- 
kennen  Hem  niet  als  hun  God.  Zij  minachten  Zijn 
heilsopenbaring.  Zij  laten  de  Schepper  buiten  re- 
kening.  Zij  verheffen  zich  in  hunne  zodanige  hoog- 
moed  en  menen,  in  hun  waanwijsheid,  de  Almach- 
tige  niet  nodig  te  hebben.  Hun  geldt  ook  de  be- 
dreiging  van  het  derde  gebod,  want  zij  buigen  zich 
niet  voor  de  majesteit  des  Almachtigen. 

Wie  in  zijn  tegenwoordigheid  hoort  vloeken 
en  godslasterhke  taal  bezigen,  en  de  schuldige  niet 
vermaant  en  bestraft,  maar  zwijgt,  is  mede  een 
overtreder  van  dit  gebod.  In  Lev.  5-i  ik:  Als 

nu  een  mens  zal  gezondigd  hebben,  dat  hij  gehoord 
heeft  een  stem  des  vloeks,  waarvan  hij  getuige  is, 
hetzij  dat  hij  het  gezien  of  geweten  heeft,  indien 
hij  het  niet  te  kennen  geeft,  zo  zal  hij  zijn  onge- 
rechtigheid  dragen.”  Waar  de  ere  van  des  Heren 
Naam  aangerand  wordt,  behoren  wij  niet  te  zvvij- 
gen.  Als  wij  het  doen,  wij  zullen  ‘‘onze  ongerech- 
tigheid  dragen^  Gij  bemerkt  dus,  dat  dit  gebod 
inhoudt  de  ijver  voor  de  Naam  des  Heren.  De  Naam 
des  Heren  moet  grootgemaakt  worden.  Op  dit  be- 
ginsel  berust  de  Zending,  die  aan  de  volkeren,  dic 
met  deze  Naam  niet  bekend  zijn,  deze  Naam  be- 
kend  wil  maken,  opdat  ook  in  landen  van  donker 
heidendom  Gods  Naam  eer  ontvange. 

Eindehk,  ook  de  vrom_e  kan  in  zijn  godsdienst 
dit  gebod  overtreden.  Wie  in  lied  of  gebed,  in  ge- 
sprek  of  preek  Gods  Naam  uit  gewoonte,  licht- 
vaardig,  zonder  nadenken,  zonder  ontzag,  zo’ider 
eerbied,  op  de  lippen  neemt,  hij  bezondigt  zich  eu 
maakt  zich  schuldig  aan  overtreding  van  dit  ge- 
bod. 

Wacht  u niet  alleen  voor  de  openlike  zonJe 
van  de  vloeker,  de  lasteraar,  de  meinedige,  de 
spotter,  de  bijgelovige,  maar  koester  steeds  in  uw 
hart  een  diep  en  bhjvend  gevoel  van  eerbied  en  ont- 
zag  en  vrees  voor  Gods  grote  en  heilige  Naam — 
een  Naam,  die  niet  dan  met  de  grootste  eerbied 
door  heilige  hemellingen  wordt  uitgesproken.  De 
gelovige  mag  die  Naam  uitspreken,  omdat  hij  door 
God  in  Christus  tot  kind  aangenomen  is,  maar  hij 
mag  het  alleen  op  zodanige  wijze  doen,  dat  er  aan 
de  ere  des  Vaders  geen  afbreuk  gedaan  wordt — 
‘‘ben  Ik  een  Vader,  waar  is  Mijn  ere?”  Een  z jon, 
die  de  naam  van  zijn  aardse  vader  scbandvlekt,  is 


een  ontaard  kind.  Geldt  dit  niet  veel  meer  van 
Gods  kind  met  betrekking  tot  Gods  Naam? 

Onze  tijd  heeft  groot  gebrek  aan 
eerbied.  Daar  groeit  een  geslacht  op,  waaraan 
alle  eerbied  vreemd  is.  Hooghartig  v/ordt  de  on- 
derwijzer  gekritiseerd,  op  de  predikant  neergezien, 
de  ouderling  geminacht,  de  Kerk  veracht,  de  over- 
heid  belasterd,  en  wat  dies  meer  zij.  Het  begint 
reeds  in  het  huisgezin.  De  vader  wordt  genoemd: 
‘‘die  ou  kerel”;  de  moeder:  ‘‘die  ou  vrou.”  Is  het 
wonder  dat  er  geen  ontzag  voor  God  en  Zijn  Woord 
i.s?  Geen  eerbied  voor  het  heilige,  geen  vrees 
voor  cie  Heilige? 

De  tijd  is  aangebroken,  dat  wij  terugkeren 
tot  de  Wet  Gods.  Waar  de  Wet  Gods  niet  meer 
geldt  als  levensbeginsel,  als  richtsnoer  van  denken, 
spreken,  handelen,  daar  volgt  afdwaling  en  ver- 
dwaling. 

Plaatsruimte  verbiedt  mij  thans  in  te  gaan 
op  de  oorzaken,  die  aanleiding  gegeven  hebben  tot 
dit  onzalige  verschijnsel.  Maar  één  ding  wil  ik 
hier  toch  wel  noemen,  dat  in  mijn  oog  mede  oor- 
zaak  is  van  het  gebrek  aan  eerbied  in  het  karakter 
van  het  tegenwoordige  geslacht.  Er  wordt  in 
onze  Godsdienst  te  weinig  reke- 
ning  gehouden  met  de  Wet  van 
G o d.  En  onze  godsdieiist  is  verwekelikt,  verwa 
terd,  zonder  ruggegraat  en  invloed.  Er  wordt  te 
veel  gesproken  van  ‘‘onze  lieve  Heer”,  te  weinig 
rekening  gehouden  met  de  majesteit  en  heiligheid 
en  grootheid  des  Almachtigen.  Er  wordt  nadruk 
gclegd  op  de  vertroostingen  des  Evangelies,  iiiaar 
vergeten  v/ordt,  dat  het  graan  van  de  vertroostin- 
gen  des  Evangelies  eerst  gezaaid  kan  v/orden,  als 
de  Wet  Gods  het  hart  verbrijzeld  en  er  diepe  voren 
in  getrokken  heeft. 

Onze  tijd  is  gróót  geworden  in  eigen  oog,  er- 
kent  geen  gezag  meer,  wil  d-aarom  ook  niet  meer 
horen  van  een  buigen  onder  de  Wet  Gods.  En  Gods 
naam  wordt  geschandvlekt  en  het  derde  gebod 
roekeloos  overtreden  en  vertreden. 

En  de  Almachtige  zwijgt.  Wie  sterk  is,  kan 
zwijgen,  want  Hij  is  gróót.  En  zijn  zwijgen,  ter- 
wijl  de  schepselen  Zijn  naam  onteren,  is  gróót. 
Maar  zulk  zwijgen  Gods  is  verschrikkelik.  Het  is 
de  onheilspellende  stilte  voor  de  storm.  Op  de  ure, 
die  Hem  alleen  bekend  is,  zal  Hij  opstaan  van  de 
Troon.  Het  boek  der  wereldgeschiedenis  én  der 
levensgeschiedenis  van  de  enkeling,  zal  Hij  zelf 
openen.  Hij  zal  het  met  Zijn  debet  en  kredit  na- 
zien.  En  Hij  zal  vonnissen.  En  Zijn  spreken  zal 
nóg  verschrikkeliker  zijn  dan  Zijn  zwijgen. 
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8TAND  HOUDEN  IN  DE  VERDRUKKINC. 

Rom.  12  :I3. 

Als  wij  nu  niet  standhouden,  maar  wijken, 
v/at  is  daarvan  het  gevolg?  Ach,  ons  ongeluk, 
onze  neJerlaag.  En  waarin  bestaat  dat  ongeluk, 
die  nederlaag?  Hierin,  dat  wij  verder  geraken 
van  ons  zelf.  De  verloren  zoon  kwam  tot 
zich  zelf;  dat  was  het  eerste  gloren  van  de  dage- 
raad  der  overwinning.  Maar  wij  geraken  hoe 
langer  hoe  verder  van  ons  zelf  af.  M.a.w.  wij  ver- 
liezen  het  beste  dat  wij  hebben,  n.l.  het  besef  van 
te  zijn:  “kinderen  van  God  bemind  en  tot  geluk 
geschapen.’’  Want  wij  twijfelen  alsdan  en  aan  de 
liefde  Gods  en  aan  onze  eeuwige  bestemming  en 
deze  beiden  zijn  het  immers  die  als  zonneschijn 
onze  duisternis  konden  doorstralen.  We  gaan  hoe 
langer  zo  meer  buiten  onze  ziel  om  leven.  Zodat  ze 
kwijnt,  verhongert  en  verdorst.  Zo  raken  wij  aan 
de  grond,  zo  gaan  we  onze  onze  onafwijsbare  on- 
dergang  tegemoet.  Zo  verliezen  we  elke  vatbaai- 
heid  voor  troost.  O,  smadelike  nederlaag! 

Hoe  verder  van  ons  diepste,  eigenlike  zelf, 
te  verder  van  de  vreugde  der  hoop  en  de  krachten 
van  het  eeuwige  leven,  des  te  gereder  prooi  voor 
neerslachtigheid  en  wanhoop. 

En  waar  ons  gevoel  afstompt  en  onze  wil  ver- 
slapt  en  ons  geloof  zijn  weerkracht  verliest,  daar 
raken  wij  al  verder  verwijderd  van  de  men- 
s e n.  We  worden  gesloten  voor  de  anderen.  We 
sluiten  ons  hart,  we  sluiten  ons  in  ons  zelf  op.  Ver- 
der  van  ons  zelven  en  toch  zelfzuchtiger  dan  voor- 
heen.  Geen  oog,  geen  oor,  geen  hart  voor  de  no- 
den,  de  belangen  van  “de  ander.’’ 

Sterft  de  liefde  Gods,  dan  sterft  ook  de  liefde 
tot  de  naaste.  En  de  liefde  van  de  naaste  tot  ons, 
ketst  af  op  onze  koude,  op  de  ijskorst  van  ons  m- 
gevroren  hart.  We  worden  eindelik  aan  ons  eigen, 
droevig  lot  overgelaten.  Inderdaad:  dan  “hebben 
we  geen  mens  meer.’’  En  het  is  niet  aan  anderen 
te  wijten,  wij  hebben  het  alleen  en  uitsluitend  ons- 
zelf  te  wijten.  Wij  zien  slechts  óns  leed.  Wij  heb- 
ben  slechts  oog  voor  onze  vervaarnis,  maar  geeri 
oog  voor  de  anderen  evenmin  als — voor  God. 

Ja,  het  is  zo  ernstig,  dat,  wanneer  wij  Gods  - 
vertroosting  en  de  liefde  van  de  Heiland  versmaad 
hebben  en  door  de  verdrukkingen  overwonnen  wer- 
den — wij  ook  verder  van  God  afraken. 

God  komt  al  meer  op  een  afstand.  Wij  wijzen  Hem 
af.  Wij  hebben  voor  Jezus  geen  toegang  meer.  Wij 
geloven  niet  meer  dat  God  is  de  getrouwe,  die 
“het’’  ook  doen  zal  en  het  alles,  alles  zal  volenden. 
Wij  geloven  niet  meer  dat  “Zijn  ogen  op  ons  leed 
zijn’’  en  dat  Hij  de  weegschaal  houdt  van  onze 
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moeite  en  van  ons  verdriet.  Wij  geloven  niet  meer 
dat  alle  dingen  medewerken  ten  goede  degenen 
die  Hem  liefhebben.  Wij  hebben  immers  opgehou- 
den  Hem  lief  te  hebben.  Ach,  hadden  wij  Hem 
niet  lief?  Als  Hij  verder  van  ons  zich  verwijdert, 
doordat  wij  van  Hem  ons  verder  verwijderen,  rieb- 
ben  wij  dan  ooit  gezeten  in  Zijne  schuilplaats,  joit 
vernacht  onder  de  schaduw  van  de  Almachtige? 
En  wanneer  Hij  alles  jegens  u beproeft,  zeggende: 
“Ik  ben  er  toch,  Ik  zal  u ondersteunen.  Ik  zal  u 
uithelpen.’’  Waarom  horen  wij  niet  en  willen  wij 
niet?  Dit  is  het  rampzaligste  van  al  wat  rampzaiig 
genaamd  wordt.  Inplaats  van  nader  tot  God,  verder 
al  verder  van  God.  Inplaats  dat  wij  bergopwaarts 
stijgen  langs  het  steile  pad,  geven  wij  het  op  en 
laten  ons  maar  op  genade  of  ongenade  naar  be- 
neden  glijden.  In  plaats  van  winst  voor  onze  ziel, 
een  onherstelbare  schade  die  onherroepelik  moet 
eindigen  met  een  volslagen  bankroet. 

Arme  lijders,  die  nooit  zullen  leren  hoe  lijden 
tot  heerlikheid  kan  worden.  Ik  zeg:  kan  worden! 

Arme  schapen  zonder  herder,  dwalend  in  don- 
kere  nacht  over  dorre  heide!  Arme  kinderen  zon- 
der  de  glimlach  van  de  Vader! 

Dubbel  arm,  omdat  gij  niet  arm  hadt  behoe- 
ven  te  wezen! 

Verder  ook  van  de  Hemel.  Want  hoe 
meer  wij  ons  van  God  verwijderen,  hoe  verder  we 
ons  van  Gods  hemel  verwijderen.  Onze  ziel  is  dan 
als  een  balling  die  door  de  vijand  wordt  wegge- 
voerd  van  zijn  Vaderland.  Zijn  geboortegrond,  zijn 
tehuis  over  verre  wateren  naar  een  land  van  scha- 
duwen  des  doods. 

Geen  blij  vooruitzicht.  Geen  perspektief  op 
zonnige  verten.  Geen  zonsopgang  met  roze  tinten 
en  purperen  kleuren  en  fonkelend  goud,  die  de 
aarde  nog  slapend  en  dromend  wakker  kust  met 
blijde  morgengroet.  Het  is  nacht  en  het  blijft 
nacht.  Geen  hoop  dat  eenmaal  alle  aardse  doornen 
— ach,  zonder  rozen! — tot  hemelse  rozen  zonder 
doornen  worden  in  de  Hof  der  Hoven;  boven  de 
starren  waar  het  eens  zal  lichten  zo  wonderbaai- 
schoon.  Geen  hoop,  dat  alle  tranen,  hier  beneden 
in  stilte  geweend,  dáár  hervonden  zullen  worden 
aís  parelen  die  Jeruzalem’s  poorten  tot  sieraad 
zijn.  Dáár  waar  geen  tranen  meer  worden  ge- 
wcend.  Ongelukkig  ons  leven  wanneer  het  geen 
vensters  heeft  naar  Jeruzalem:  de  Lichte  Goud- 
stad! 

Geen  dubbele  oogst  van  most  of  koren, 

Verdrijft  de  smarten  van  een  ziel, 

Voor  wie  de  hemel  is  verloren 

Omdat  ze  o Heer,  van  U verviel! 


DE  HERVORMER. 


15  Februarie  1922. 


viïi 


O,  gij  die  door  vele  verdrukkingen  moet  he- 
nengaan,  zorgt  dat  gij  er  waarlik  doorheen  gaat, 
anders  zal  het  zijn  dat  gij  er  in  onder  gaat.  Ook 
gij  die  dit  leest  en  van  verdrukkingen  heel  weinig 
ervaring  hebt,  o,  als  de  dagen  komen  waarvan  gij 
zcggen  zult:  “ik  heb  geen  lust  in  dezelve”.  herin- 

u de  middelen  die  u in  deze  overdenking  wor- 
den  aanbevolen  of  herinnert  u er  niets  meer  van, 
als  ge  maar  de  weg  bewandelt  die  door  alle  ver- 
drukkingen  heenvoert  tot  het  Koninkrijk.  “Alle 
smart  is  lijdelijck,  omdat  ze  is  tijdelijck”  heeft 
Camphuyzen  i)  gezegd.  En  Paulus  de  man  van 
vele  verdrukkingen,  de  geplaagde  met  “de  doorn 
in  het  vlees^’  spreekt  over  de  zwaarste  verdruk- 
king  als  over  een  zeer-lichte  die  zeer  haast  voorbij- 
gaat  en  een  gans  zeer  uitnemend,  eeuwig  gewicht 
der  heerlikheid  werkt. 

Maar  waarop  is  deze  paradox  gebaseerd?  Op 
wat  hij  er  terstond  op  volgen  laat:  “dewijl  wij  niet 
aanmerken  de  dingen,  die  men  ziet,  maar  de  din- 
gen,  die  men  niet  ziet;  want  de  dingen  die  men 
ziet  zijn  tijdelik,  maar  de  dingen  die  men  niet  ziet, 
zijn  eeuwig.”  2 Cor.  4:14,  I5- 

Ja,  een  gans  zeer  uitnemend  eeuwig  gewicht 
der  heerlikheid.  Is  het  niet  alsof  de  Apostel  in  die 
overstelpende  woorderijkdom  de  overstelpende 
geestelike  rijkdom  tracht  weer  te  geven? 

En  hebben  wij  tegelijk  niet  het  gevoel,  dat  de' 
woorden  hem  te  kort  schieten  om  het  onuitspreke- 
like  uit  te  spreken? 

Wie  volharden  zal  tot  het  einde,  die  zal  zalig 
worden!  Volharden  is  voortgaan  van  kracht  tot 
kracht,  geestelik  sterker,  geestelik  vaster  worden. 
We  groeien  onder  de  last  gelijk  de  palm,  we  groei- 
en  ondanks  de  last,  we  groeien  door  middel  van  de 
lasl:,  de  heerlikheid  van  de  volle  openbaring  der 
kinderen  Gods  tegemoet. 

En  inplaats  van  verder  van  ons  diep'='te  zijn, 
leven  wij  inniger,  dieper,  dichter  bij  onze 
z i e I.  Door  de  verdrukkingen,  door  ziekte,  door 
lijden  worden  we  niet  armer,  maar  rijker,  niet 
leeger  maar  voller,  niet  zwakker,  maar  sterker. 
God  boort  al  dieper  schachten  in  ons  leven,  maar 
wij  delven  uit  de  diepte  schatten,  die  het  gewicht 
onzer  verdrukkingen  overtreffen.  Ze  wegen  er  rij- 
kelik  tegen  op.  En  we  ervaren  hoe  God  “afgronden 
stelt  tot  schatkameren.” 

Zo  ook  komen  wij  nader  tot  de  men- 
sen;  minder  voor  ons  zelf  en  “bezig”  met  ons 
zelf,  zijn  wij  meer  voor  anderen.  Ons  eigen  leed 
krimpt  in;  het  leed  van  de  naaste  wordt  ons  ge- 
wichtiger.  Zo  leren  wij  anderen  vertroosten  met  de 
vertroosting,  waarmede  wij  getroost  zijn  in  Chris- 
tus. 


Zo  ook  komen  wij  Nader  tot  God.  Na- 
der  tot  God,  dat  is  o ja  nader  bij  het  verterend 
vuur,  maar  voor  wie  Golgotha  zijn:  “Het  is  vol- 
bracht”  gesproken  heeft,  is  God  niet  meer  een  ver- 
terend  vuur,  maar  een  vuur  dat  vertederd  en  koes- 
tert  met  de  warmtegloed  der  Goddelike  liefde.  Na- 
der  bij  God,  door  alle  verdrukkingen  heen,  het  is 
nader  tot  het  hoogste  goed,  de  volmaakte  vreugde 
Nader  tot  God:  van  Hem  is  ons  heil.  Hij  zelf  is  ons 
heil!  Welk  een  gewicht  van  heerlikheid!  Hoe  meer 
verdrukkingen,  des  te  meer  heerlikheid;  want  waar 
er  vermenigvuldiging  is  van  smart,  daar  vermenig- 
vuldigt  God  Zijn  liefde  jegens  ons. 

Nader  tot  God,  dat  is  ook  nader  bij  de 
h e m e 1. 

Elk  uur,  elk  ogenblik  van  ons  vluchtig  leven 
komen  wij  alsdan  de  hemel  naderbij.  Dichter  bij 
Vader,  dichter  bij  ’t  Vaderhuis.  Voor  de  kinderen 
is  het  Vaderhuis  niet  vreemd.  Met  al  onze  moeiten 
of  zorgen  of  ziekten  of  noden,  zijn  wij  nochtans 
de  kinderen  gelijk  die  onder  hun  lessen  en  oefe- 
ningen  bij  hun  grotere  of  kleinere  verdrietelikhe- 
den  telken  weer  denken  aan  Vader  en  het  liefelik 
thuis — totdat  de  grote  vakantie  aanbreekt  en  zij 
niet  aarzelen  om  blijde  de  weg  naar  huis  te  gaan, 
zeker  van  de  geopende  deur  en  de  geopende  armen. 

Niemand  ontkomt  aan  de  verdrukkingen, 
maar  velen  ontgaat  de  overwinning.  Volhouden! 
Zijt  geduldig!  Zijt  sterk!  “Want  ik  houde  het  daar- 
voor  dat  het  lijden  dezes  tegenwoordigen  tijds, 
niet  is  te  waarderen  tegen  de  heerlikheid,  die  aan 
ons  zal  geopenbaard  worden.”  Rom.  8:18.  Want 
ik  ben  verzekerd  dat  noch  dood,  noch  leven,  noch 
engelen,  noch  overheden,  noch  machten,  noch  te- 
genwoordige,  noch  toekomstige  dingen,  noch  hoog- 
te,  noch  diepte,  noch  enig  ander  schepsel  ons  zal 
kunnen  scheiden  van  de  liefde  Gods,  welke  is  in 
Christ'us  Jezus  onzen  Here!”  Rom.  8:38,  39. 

G.  E.  A. 

Germiston. 


ALMANAKKEN  1922. 


De  gehele  oplaag  Almanakken  voor  ’t  jaar 
1922  ís  uitgezonden  en  telkens  komen  nog  nieuwe 
aanvragen  bij  de  Administrateur  in.  Personen  die 
nog  onverkochte  eksemplaren  in  hun  bezit  hebben 
worden  vriendelik  dbch  dringend  verzocht  dezej 
ten  spoedigste  terug  te  zenden  aan  de  Administra- 
teur,  Bus  444,  Johannesburg, 


15  Februarie  1922. 


HET  CRISTENDOM  VAN  DE  TWEEDE  MIJL. 

Onder  dit,  enigszins  vreemd  klinkende  op- 
schri'ft,  schrijft  “Luctor”  in  de  Rijnlandse  Kenc- 
bode  de  volgende  ernstige  meditatie: 

Onder  de  vele  woorden,  die  van  Zijn  gezegen- 
de  lippen  vloeiden,  welke  even  kort  als  diepzinnig 
ons  de  uitnemende  wijsheid  Gods  verkondigên, 
komt,  o.a.  ook  dit  klassieke  woord  voor:  “en  zo 
wie  u zal  dwingen  één  mijl  te  gaan,  ga  met  hem 
twee  mijlen.” 

Niemand  onder  ons  is  er,  die  deze  uitspraak 
des  Heilahds  niet  kent,  en  velen  hebben  wellicht 
over  deze  woorden  heengelezen,  zonder  ook  maar 
een  ogenblik  met  hun  gedachten  daarbij  stil  te 
staan,  wellicht  ook  al,  om  het,  voor  onsj  Wester- 
lingen,  raadselachtige  van  deze  korte  maar  noch- 
tans  veelzeggende  zin. 

De  schare  daarentegen,  tot  wie  Jezus  dit 
woord  richtte,  begreep  hem  maar  al  te  goed;  de 
betekenis  van  de  tweede  mijl  was  hun  niet  onbe- 
kend. 

Sommige  uitleggers  toch  menen,  dat  er  een 
wet  der  Ouden  bestond,  welke  voor  de  verdwaalde 
reiziger  van  grote  betekenis  was.  Wanneer  iemand 
door  onherbergzame  streken  trok  en  van  de  weg 
was  afgedwaald,  dan  kon  hij,  wanneer  hem 
iemand  ontmoette,  deze  dwingen,  één  mijl  met 
hem  te  gaan  om  hem  de  weg  te  wijzen.  Was  die 
één  mijl  afgelegd,  dan  behoefde  hij  geen  stap  ver- 
der  te  gaan. 

Dat  was  de  wet  der  Ouden. 

De  eerste  mijl  was  die  van  de  plicht,  de  twee- 
de  mijl  die  van  het  vrijwillig  liefdebetoon. 

En  ’t  is  juist  deze  grondgedachte,  welke  in 
heei  de  Bergrede  een  overheersende  plaats  in- 
neemt,  welke  door  de  wet  der  zeden  werd  geëist, 
en  die  door  Jezus  als  voorwaarde  is  gesteld  voor 
al  Zijn  volgelingen. 

Meer  dan  ooit  heeft  onze  tijd  behoefte  aan 
een  tweede-mijls-christendom.  Men  klaagt'  in  onze 
tijd  over  wereldverwording  en  zedenverwildering, 
over  afval  en  godverzaking,  en  zeer  zeker,  daar  is 
reden  voor;  maar  hebben  wij  daarmee,  zonder  meer 
als  mens,  als  Christen,  aan  onze  plicht  voldaan? 

Klagen  is  zo  gemakkelik,  klagen  kost  niets. 

Klagen  over  land  en  voik,  over  kerk  en  maat- 
schappij  is  zo^n  geliefkoosd  onderwerp.  ’t  Staat 
ook  zo  gewichtig,  want  dan  is  men  de  man,  die  op 
de  hoogte  staat  van  zijn  tijd,  die  zijn  wereidje 
kent,  en  wanneer  men  dan  bij  al  die  grootdoenerij 
een  gezicht  zet  “alsof  men  elk  ogenblik  een  depu- 
tatie  uit  de  raad  der  goden  verwacht  om  zijn  ad- 
vies  te  vragen,”  zoals  Kierkegaard  het  uitdrukt, 
dau  is  men  in  het  oog  van  menigeen  de  ware  medi- 
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sijnmeester,  die  de  kwaal  durft  noemen  en  de 
wonde  blootlegt.  Maar  met  al  dat  klagen  en  jam- 
meren  over  onze  ellendige  tijd  komt  men  ten  slotte 
geen  millimeter  verder  . . . *.  . . 

Velen  beseffen  niet  ,dat  geestelike  hoogmoed 
en  farizeese  eigengerechtigheid  de  toon  aangeeft, 
terwijl  men  intussen  het  grote  gebod  Gods:  “Gij 
zult  uv/  naast  liefhebben  als  uzelven”  overboord 
werpt. 

Is  het  dan  wonder,  dat  door  de  ongelovige 
wereld  het  ste'mpel  der  huichelarij  wordt  gezet  op 
zo  menig  naamchristen? 

Neen,  leer  en  leven  zijn  geen  tegenstellingen 
maar  zijn  één.  Godsdienst  is  maar  niet  alleen  een 
theoreties  zich  verdiepen  in  de  leerstellige  waar- 
heid,  een  zich  verlustigen  in  de  onuitsprekelike  ge- 
nadegave  van  het  volbrachte  maar  is  bovenal  die- 
nen,  dienen  zoals  Jezus  het  werk  van  God  en  des 
mensen  Zoon  aan  het  kruis,  Zelf  uitsprak  en  in  de 
beoefening  bracht  toen  Hij  zeide:  “Ik  ben  niet  ge- 
komen  om  gediend  te  worden,  maar  om  te  dienen.’ 

En  juist  dit  is  het,  waaraan  onze  tijd  zo’n  be- 
hoefte  heeft,  namelik  aan  een  vrijwillig  dienend 
Christendom,  aan  dienende  Christenen  die  niet  al- 
leen  in  naam,  maar  bovenal  met  de  daad  bewij- 
zen,  dat  zij  in  waarheid  volgelingen  zijn  van  Hem, 
Die  Zich  ons  aller  Dienaar  noemt. 

Moeten  wij  ons  als  Christenen  niet  menigmaal 
schamen,  dat  het  ons  de  moeite  niet  waard  is,  de 
verdwaalde  reiziger  op  de  verbijsterende  levens- 
weg  één  mijl  verder  te  vergezellen? 

Hoe  koud  en  gevoelloos  staan  wij  menigmaal 
tegenover  het  afgedwaalde  en  weggedrevene,  dat 
in  de  branding  van  wereld-  en  zondedienst  dreigt 
verloren  te  gaan. 

Hoe  moest  de  vertederende,  de  zelfverloo- 
chende  liefde  van  een  Mozes,  van  een  Paulus  ;:ich 
niet  van  ons  meester  maken;  hoe  moest  de  zelf- 
overgave  van  onze  Heiland,  Die  ons  uit  zo  grote 
nood  en  dood  heeft  verlost,  ons  niet  nopen  om  met 
bereidwilligheid  en  overgegevenheid  des  harten  de 
moede  en  struikelende  de  helpende  en  schragende 
hand  toe  te  steken? 

Zeker,  er  is  nog  veel  dat  weldadig  aandoet,  er 
wordt  nog  liefde  en  trouw  gevonden  onder  de  belij- 
ders  des  Heren,  er  is  nog  offervaardigheid  voor  de 
zaak  van  Gods  Koninkrijk  en  er  zijn  gelukkig  nog 
vele  harten,  die  warm  kloppen;  maar  van  een  alles- 
beheersende  liefde,  die  het  Christendom  tot  een 
machtige  zuigkracht  voor  heel  het  maatchappelik 
leven  stellen  kan,  is  geen  sprake  meer. 

Hoogstens  is  het  Christendom  onzer  dagen 
een  Christendom  van  de  eerste  mijl. 


DE  HERVORMER. 
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En  toch,  die  tweede  mijl,  ze  vertelt  van  zulke 
heerlike  uitkomsten  en  zalige  genoegens,  ge- 
smaakt  op  de  steile  levensweg,  waar  scherpe  rots- 
punten  de  voet  wondden  en  doornstruiken  de  weg 
versperden,  maar  waar  het  bloempje  van  onbaat- 
zuchtige  liefde  zo-  heerhk  bloeit. 

De  tweede  mijl  spreekt  op  zo  mnig  tedere 
wijze  van  de  liefde,  die  e^f'^  in  het  hart  van  onze 
Heiland  om  te  zegenen  en  te  verblijden  die  op  don- 
kere  levenswegen  het  vertrokken  gelaat  van  Hem 
hebben  afgewend. 

De  eerste  mijl  is  plichtwerk,  maar  de  tweede 
mijl  is  mooi,  heilig  zendingswerk. 

God  de  Here  werke  door  Zijn  Geest  in  ons  het 
willen  en  het  werken  en  maken  ons  tot  vriendehke, 
blijde,  gezegende  tweede-mijls-christenen. 

Uit  “Het  Kerkblad.’’ 


Laat  d«  Kintíerken  tot  Mij  kbmen  en  verhindert  ze 
niet. — Markus  10:14. 

Uit  de  woorden  “en  Hij  omving  hen  met  Zijn 
armen’’  is  op  te  maken  dat  het  geen  hele  kleine 
kinderen  waren  die  nog  gedragen  werden,  maar 
dat  zij  al  zo  groot  waren,  dat  zij  bij  Jezus  kwa- 
men  staan,  zodat  Hij  ze  met  Zijn  armen  kon  om- 
vangen.  En  ook  in  het  woord  “laat  ze  komen’’,  kan 
deze  betekenis  gelegen  zijn.  Wij  hebben  dus  hier 
te  doen  met  kinderen  die  zo  groot  zijn  dat  zij  ook 
zelf  reeds  een  verlangen  kunnen  tonen  om  Jezus 
te  ontmoeten  of  een  afkeer  om  naar  Hem  toe  te 
gaan. 

Wanneer  wij  ons  dit  tafereeltje  voorstellen, 
dan  is  het  dus  niet  geweest  zoals  bij  hele  kleine 
kinderen  die  men  eenvoudig  aanbrengt  en  aan  de- 
geen  die  ze  wil  zien  voorhoudt  of  in  de  handen 
overgeeft,  neen,  de  kinderen  zijn  daarvoor  te  groot 
zij  worden  bij  Jezus  gebracht,  in  Zijn  nabijheid, 
maar  de  laatste  paar  stappen  die  hen  nog  van 
Jezus  scheiden  moeten  zij  zelf  gaan.  Zo  kan  Jezus 
spreken  van  een  komen.  De  ouders  brengen  hen 
en  dan  gaan  zij  zelf  tot  Jezus.  leder  van  ons  heeft 
deze  eenvoudige  gebeurtenis  zelf  dikwels  gezien  en 
de  meesten  van  ons  hebben  met  hun  eigen  kinde- 
ren  dikwels  hetzelfde  gehad.  Daar  komt  een  be- 
zoeker,  of  wij  komen  zelf  bij  een  ander  aan  huis  en 
wij  1)rengen  de  kleine  nader  en  zeggen:  “kom 

kindje,  groet  die  meneer,  of  die  oom  of  tante.’’ 
Zo  ook  hier;  de  ouders  zijn  verlangend  om  de  kin- 
deren  tot  Jezus  te  brengen  en  als  zij  bij  Hem  ko- 
men,  zeggen  ze  tot  de  kinderen  om  naar  Jezus  toe 
te  gaan  om  te  groeten,  om  zich  te  laten  zegenen. 


De  houding  der  kinderen  kon  nu  drieërlei  zijn.  Zij 
kunnen  blij  naar  Jezus  toegaan,  zij  kunnen  aarze- 
len  en  weifelen  om  te  gaan  en  zij  kunnen  zich  af- 
keren  en  weigeren  om  Hem  te  gaan  begroeten.  De 
houding  van  Jezus  kunnen  wij  begrijpen.  Hij  noodt 
hen  vriendelik  en  moedigt  ze  aan  om  nader  te 
komen.  In  het  eerste  geval  dus,  waar  het  kind 
vrijmoedig  tot  Hem  gaat,  zijn  er  geen  moeilikhe- 
den  dan  alleen  van  de  kant  der  discipelen,  die  de 
kinderen  willen  verhinderen.  In  het  tweede  geval, 
waar  er  een  aarzeling  is  of  het  kind  gaan  zal  of 
niet,  wordt  het  moeiliker.  Nu  is  het  de  taak  der 
ouders  om  die  aarzeling  te  overwinnen.  Zij  trach- 
ten  het  over  te  halen  en  moed  in'  te  spreken,  het  te 
overtuigen  dat  het  niet  bang  behoeft  te  zijn,  en 
dat  het  lief  van  hem  is  als  het  gaat  en  ook  dat  zij, 
de  ouders,  verwachten  dat  hij  zal  gaan.  Als  zij 
taktvol  te  werk  gaan  zullen  zij  waarschijnlik  de 
aarzeling  overwinnen  en  het  kind  zal  doen  wat  zij 
het  aanraden.  Maar  het  kan  zijn  dat  het  kind  niet 
aarzelt,  maar  duidelik  blijken  laat  dat  het  niet 
wil.  Wat  moet  in  zo’n  geval  de  ouder  doen  Hij 
kan  het  kind^  dreigen  en  dwingen,  misschien  met 
geweld,  om  te  doen  wat  hem  bevolen  wordt,  of  hij 
kan  aflaten  en  zeggen:  “ik  zal  zien,  misschien  zal 
het  later  wel  willen  gaan,  laat  ik  het  voor  ’t  ogen- 
blik  niet  verder  aandrijven  maar  een  andere  gele- 
genheid  afwachetn.  Wanneer  wij  over  dit  laatste 
punt  nadenken,  gevoelen  wij  een  van  de  hoofdvra- 
gen  van  de  opvoeding  aan  te  raken.  Wij  ook  bren- 
gen  onze  kinderen  tot  Jezus  en  vaak  moeten  wij 
zien  dat  zij  onwillig  zijn  om  naar  Hem  toe  te  gaan. 
Zolang  zij  klein  zijn  gaat  het  altijd  goed,  maar 
wanneer  zij  groter  worden  komt  vaak  de  tegen- 
stand.  Zij  willen  niet  naar  de  kerk,  zij  willen  niet 
naar  de  Zondagschool.  De  vrome  vermaningen  en 
bestraffingen  maken  hen  korzelig.  Zij  wenden  zich 
af  en  willen  hun  eigen  weg  gaan,  weg  van  Jezus. 
Wat  moet  de  ouder  doen?  Moet  hij  dwingen,  straf- 
fen,  zijn  gezag  gebruiken?  Of  moet  hij  toezien  dat 
zijn  kind  zich  aan  godsdienst  niet  stoort,  en 
wachten  op  een  betere  tijd,  betere  gemoedstoe- 
standen  bij  zijn  kind?  Moeilike  vragen;  want  de 
macht  der  gewoonte  is  groot  en  wanneer  een  kind 
groot  geworden  is  bij  bijbels  onderricht  en  kerk, 
is  het  zeer  waarschijnlik  dat  het  groot  geworden 
aan  de  eenmaal  verkregen  gewoonte  zal  vasthou- 
den;  maar  het  is  ook  mogelik  dat  men  door  streng 
op  te  treden  een  afkeer  bij  hem  tegen  de  gods- 
dienst  opwekt,  waardoor  het  zich,  groot  geworden, 
met  tegenzin  er  van  afkeert.  Het  is  mogelik  dat  die 
afkeer  toch  nog  geen  bewijs  is  dat  hij  een  afkeer 
heeft  van  God  en  Zijn  Geboden,  maar  dat  onaan- 
gename  herinneringen  uit  zijn  jeugd  hem  ver  doen 
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blijven  van  alle  godsdienstig  samenleven.  Wij  die- 
nen  dus  voorzichtig  te  zijn. 

Letten  wij  in  verband  hiermede  op  het  woord 
van  Jezus:  “Laat  de  kinderkens  tot  Mij  komen.’’ 
Daar  staat  niet:  “brengt  ze  tot  Mij’’,  maar  “laat 
ze  komen.’’  Dit  woord  geeft  dus  waarschijnhk  aan 
dat  Jezus  hier  ene  vrijwillig  komen  veronderstelt. 
Hij  noodt  en  als  ze  willen  komen  zal  Hij  ze  vriende- 
lik  ontvangen,  maar  wanneer  ze  niet  willen,  dwingt 
Hij  ze  niet.  En  zo  ook  is  het  of  Hij  dezelfde  hou- 
ding  verwacht  van  de  ouders.  Zij  kunnen  aanspo- 
ren,  aanmoedigen,  aandringen,  maar  geweld  ge- 
bruiken  moeten  zij  niet  doen.  Zij  moeten  hande- 
len  in  dezelfde  geest  als  Jezus,  vriendelik,  verlan- 
gend,  hopend,  ernstig  aandringend,  maar  niet  met 
kracht  of  door  geweld. 

Maar  tussen  de  kinderen  en  Jezus  in  staan  de 
discipelen.  Zij  zullen  zeker  nooit  grote  mensen 
belet  hebben  tot  Jezus  te  gaan,  zullen  integendeel 
hen  hebben  aangemoedigd,  maar  die  kinderen  zijn 
te  jong,  zullen  dingen  zeggen  en  doen  die  mis- 
schien  hinderlik  of  onaangenaam  zijh,  ze  zullen 
Jezus  lastig  vallen.  Daarom  willen  zij  hen  verhin- 
deren  tot  Hem  te  gaan. 

Kunnen  ook  wij,  evenals  de  discipelen  staan 
tussen  onze  kinderen  en  Jezus?  Ik  geloof  dat  het 
mogelik  is.  De  kinderen  die  tot  Jezus  gaan  wensen 
te  gaan  op  hun  eigen  manier;  links  en  onbeholpen 
misschien,  beschaamd  en  verlegen,  of  wel  luidruch- 
tig  en  opgewonden,  maar  zeker  altijd  anders  dan 
de  volwassenen.  Als  ze  eenmaal  bij  Jezus  staan, 
zullen  ze  wellicht  heel  vrijmoedig  zijn  en  vragen 
doen  die  volwassenen  niet  zouden  durven  vragen. 
Maar  toch  wanneer  zij  tot  Hem  gaan  kunnen,  vrij- 
willig  en  op  hun  eigen  wijs,  ongedwongen  en  mis- 
schien  ongemanierd,  dan  wordt  het  hun  een 
vreugd  die  goede  Vriend  telkens  weer  te  ontmoe- 
ten.  Wanneer  wij  onze  kinderen  tot  Jezus  bren- 
gen  willen  wij  gewoonlik  dat  ze  tot  Hem  gaan  zoals 
grote  mensen.  Maar  zo  moet  een  kind  dikwels  niet 
gaan,  velen  van  hen  vinden  deze  wijze  van  gaan 
onaangenaam,  het  is  hen  te  gedwongen,  in  plaats 
van  een  vreugd  is  het  hen  vaak  een  last. 

Probeer  dan  eens  iets  anders.  Weet  ge  hoe  de 
kinderen  meestal  wel  naar  Jezus  gaan  willen?  Laat 
ze  dan  eens  vrij  en  zie  wat  ze  doen.  Ze  zijn  wel 
allen  verschillend  en  elkeen  wil  gaan  op  zijn  eigen 
maniêr,  naar  zijn  eigen  aard,  maar  toch  zijn  er 
punten  waarin  ze  overeenstemmen.  Als  ge  uw 
kindje  uit  de  Bijbel  vertelt  zal  het  luisteren  met 
open  mond,  maar  het  moeten  verhalen  zijn  die 
spreken  tot  zijn  fantasie,  waar  hij  iets  kan  ver- 
staan.  Het  zal  ook  allerlei  vragen  doen,  en  ge  moet 


die  maar  beantwoorden  zo  goed  en  zo  kwaad  als 
het  gaat. Wonderlike  vragen  zullen  ze  doen  en  din- 
gen  zullen  ze  zeggen  en  het  zal  soms  klinken  naar 
laster,  heel  profaan,  wanneer  het  niet  kwam  uit 
de  kleine  monden  van  onwetende  kinderen.  Dan 
zou  men  gaan  denken:  “’t  is  beter  te  wachten  tot 
ze  groter  en  wijzer  zijn  en  met  meer  eerbied  over 
deze  dingen  kunnen  spreken,  maar  doe  dat  niet, 
laat  de  kinderen  tot  Jezus  komen,  verhindert  ze 
niet.  AIs  ze  vragen  zwijg  niet  en  belet  hen  niet. 

AIs  ge  zo  vertelt  dan  zal  uw  kind  u weer  vra- 
gen  om  van  Jezus  en  van  God  en  van  de  Biibel  te 
vertellen.  Vertel  hem  zo  vaak  als  hij  wil.  Niet  wan- 
neer  gij  wilt.  Niet  als  hij  wil  spelen  en  niet  wil 
luisteren,  maar  als  hij  wil,  al  wilt  gij  liever  niet,  ai 
wilt  ge  liever  wat  stil  rusten  of  wat  werken. 

AIs  we  zo  onze  kinderen  bekend  maken  met 
Jezus,  dan  wordt  het  uurtje  dat  wij  samen  met 
onze  kinderen  over  Hem  praten  waarlik  een  uur 
waarin  we  onze  kinderen  nader  tot  Jezus  hebben 
gebracht. 

Doch  dit  is  met  kleine  kinderen.  Wanneer  ze 
groter  worden  wordt  het  spreken  met  hen  over  de 
dingen  die  het  Koninkrijk  Gods  aangaan  moeili- 
ker.  Want  wanneer  zij  hebben  geleerd  vrijmoedig 
met  hun  ouders  te  zijn,  dan  zullen  ze  blijven  be- 
lang  stellen  in  de  dingen  die  de  Bijbel  ons  leerí. 
Maar  nu  wordt  het  in  plaats  van  een  vragen  en  een 
tevreden  zijn  met  bijna  elk  antwoord  een  vragen 
waarbij  men  niet  meer  met  elk  antwoord  tevreden 
is.  Dan  beginnen  de  kinderen  naar  het  ons  toe- 
schijnt  eigenwijs  te  worden  en  opinies  te  stellen 
tegenover  ^3e  onze.  Dan  brengen  ze  ons  misschien 
in  het  nauw  of  maken  ons  boos  en  het  samenspre- 
ken  ontaardt  soms  in  een  del?at.  Dan  is  er  geduld 
en  voorzichtigheid  en  toegevendheid  nodig  om  de 
opgroeiende  kinderen  niet  af  te  stoten  maar  hun 
vertrouwen  te  behouden.  Want  dan  is  het  niet 
meer  het  kind  dat  aan  uw  hand  meegaat  waar  ge 
loopt  en  lief  en  gehoorzaam  is  zolang  gij  het  weet 
te  boeien  en  genoegen  te  geven,  maar  het  is  ge- 
worden  een  persoon  met  eigen  wil  en  opvatting. 
Dan  zegt  hij  wellicht:  “nee  vader,  dit  is  niet  het 
rechte  pad,  we  lopen  zo  verkeerd  of  we  lopen  om, 
we  moeten  niet  links  afslaan,  maar  rechts.’’  Het 
is  geworden  een  ziel,  die  zelf  oordeelt,  zelf  zoekt 
en  zelf  dwaalt.  Help  hem  dan  zoveel  mogelik.  Stoot 
hem  niet  af  omdat  hij  anders  denkt  dan  gij,  omdat 
hij  u durft  tegenspreken.  Zo  lang  hij  gaat  om  tot 
Jeziís  te  komen,  laat  hem  dan  maar  gaan  zijn 
eigen  weg.  Verhinder  hem  niet  zelf  te  zoeken,  zelf 
te  dwalen,  zelf  te  gaan  tot  Hem  die  gezegd  heeft: 
“Laat  ze  komen  en  verhindert  ze  niet.’’ 


N. 
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PERSOONLIKE  ZAKEN. 


Dr.  S.  P.  Engelbrecht  is  benoemd  tot  lid  van 
het  Histories  Genootschap  van  Utrecht  (Neder- 
land). 

Ds.  L.  E.  Brandt  is  22  Januarie  1922,  weer 
gezond  en  fris  thuisgekomen  van  zijn  reis  naar 
Holland  en  Oost-Afnka.  Zijn  bezoek  in  Oost- 
Afrika  is  zeer  gewaardeerd  geworden  en  Z.Eerw. 
heeft  daar  met  zegen  gearbeid.  Een  kort  verslag 
door  de  Scriba  van  Arusha  voor  de  “Hervormer” 
gezonden,  is  in  dit  nummer  van  de  “Hervormer” 
opgenomen.  In  het  volgend  nummer  zal  weer  iets 
van  de  reis  van  Ds.  Brandt  in  Oost-Afrika  en  naar 
Zuidafrika  geplaatst  worden. 

Ds.  G.  E.  Alers  is  beroepen  naar  Dullstroom. 

Ds.  J.  J.  Prinsloo  is  beroepen  naar  Rusten- 
burg. 

De  heren  H.  P.  Wolmarans  en  P.  S.  Grobler 
hebben  hun  laatste  eksamen  aan  het  Transvaals 
Universiteits  Kollege  met  gunstig  gevolg  afgelegd. 
In  de  maand  Februarie  hopen  zij  hun  kerkelik  ek- 
samen  te  doen.  Op  9 Maart  volgt  dan  hun  propo- 
nents-eksamen  voor  de  Kommissie  der  Algemene 
Kerkvergadering.  Slagen  zij  dan  ook,  wat  wij  ho- 
pen,  dan  zijn  zij  beroepbaar. 

De  heren  J.  Dreijer  en  Th.  Dreijer  zijn  in  hun 
B.A.  eksamen  geslaagd. 

Ds.  Jac.  van  Belkum  zal  gedurende  Februarie 
niet  thuis  zijn.  Hij  gaat  die  maand  voor  vakantie 
naar  Kaapstad. 

Ds.  A.  J.  Barger  van  Middelburg  heeft  be- 
dankt  voor  het  beroep  naar  de  gemeente  Marico, 
(Zeerust.) 


WESTELiKE  RINCZITTING. 

De  Westelike  Ring  vergadert  D.V.  dit  jaar  in 
’t  kerkgebouw  te  Zwartruggens  op  Maandag  10 
April  ora  10  uur  v.m. 

Afgevaardigden  gelieven  er  op  te  letten  dat 
afschriften  doop-  en  lidmaten-registers  gesertifi- 
seerd  moeten  zijn. 

S.  VERMOOTEN, 
Scriba. 

Potchefstroom,  22  - i - 22. 


OOSTELIKE  RING. 

De  Oostelike  Ring  vergadert,  zo  de  Heer  wil, 
dit  jaar  te  Heidelberg  op  Maandag  3 April,  v.m. 
10  uur  in  de  kerk  aldaar. 

De  afgevaardigden  worden  verzocht  geserti- 
fiseerde  kopiën  van  doop-  en  lidmaten-registers, 
kerkelik  verslag,  Notulen  en  kasboek  mede  te  ne- 
men  en  hun  geloofsbrieven  volgens  gezonden  vorm. 

L.  E.  BRANDT, 
Scriba. 

Johannesburg,  Januarie  1922. 


KERKDIENSTEN  Ds.  A.  J.  BARCER. 

Zondag  19  Febr.  Middelburg  (Doop-Zondag) 
dienstdoend  ouderlng  S.  J.  Duvenhage. 

Zondag  26  Febr.  Pretoria. 

Zondag  5 Maart,  Witbank,  10  v.m.;  Middel- 
burg  7.30  n.m. 

Zondag  12  Maart,  in  de  afdeling  van  ouder- 
ling  S.  J.  Duvenhage. 

Zondag  19  Maart,  Middelburg  (Doop-Zondag) 
dienstdoend  ouderling  G.  W.  Greijling. 

Zondag  26  Maart,  Dullstroom,  (Konsulent- 
dienst). 

Zondag  9 April,  Waterberg. 

Zondag  15-16  April,  Middelbiirg  (Avondmaal). 

Kathechesatie  voor  de  Aanneming  aan  te 
vangen  Woensdag  12  April  des  voormiddags  te 
9 uur. 

Kerkeraads-Vergadering  Vrijdag  14  April  te 
2 uur  n.m. 

Heidelberg. 

19  Februarie:  Ds.  J.  J.  Prinsloo.  Dienstdoen- 
de  ouderling  Br.  D.  J.  Strijdom;  diaken  O.  A. 
Strijdom. 

26  Februarie.  Leeskerk. 

5 Maart : Ds.  J.  van  Belkum  v.m.  10  uur,  ’s 
avonds  7.30.  Dienstdoende  Ouderling.  Br.  N.  J.  G. 
Jacobs. 

12  Maart:  Ds.  J.  van  Belkum,  v.m.  10  uur,  ’s 
avonds  7.30;  dienstdoende  ouderling,  Br.  J.  S. 
Smit,  diaken  Br.  J.  H.  van  der  Wesfhuyzen. 

19  Maart:  Ds.  Jac.  van  Belkum. 

26  Maart:  Ds.  Jac.  van  Belkum. 

2-3  April:  Nachtmaal  met  Aanneming  en 
Doop.  Prof.  dr.  S.  J.  Engelbrecht  hoopt  over  te 
komen  voor  hulp. 


t)Ê  HERVOkMEk. 
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Ds.  J.  J.  Prinsloo. 

19  Februarie  te  Heidelberg. 

26  Februarie:  Buitendienst. 

Ds.  S.  J.  Strijtfom. 

19  Februarie:  Br.  Ouderling  P.  Fouché. 

26  Februarie:  Br.  Ouderling  J.  Th.  Martins. 
5 Maart:  Ds.  S.  J.  Strijdom,  Doopbediening. 
12  Maart:  B'r.  Ouderling  J.  Th.  Martins,  v.m. 
10  uur. 

19  Maart:  Ds.  S.  J.  Strijdom. 

26  Maart:  Ds.  S.  J.  Strijdom. 

1 April:  Bazaar,  Kerkeraadsvergadering;  3 
uur  n.m.  Voorbereiding. 

2 April:  Nachtmaal  met  Doopbediening,  enz. 

Diensten,  Ds.  P.  J.  J.  Venter. 

Zondag,  19  Feb.  Vaalbank  en  Leeuwfontein, 
wijk  ouderling  J.  C.  v.  d.  Merwe. 

Maandag,  20  Feb.  Houtkop,  wijk  oud.  Van 
Aarde. 

Dinsdag,  21  Feb.  Duikfontein,  wijk  oud.  Sey- 
more. 

Woensdag,  22  Feb.  Wonderfontein,  wijk 

oud.  Seymore. 

Donderdag,  23  Feb.  Trekdrift,  wijk  oud. 
Seymore. 

Zondag,  26  Feb.  Brakspruit,  wijk  oud.  D.  v.  Vuu- 
ren. 

Maandag,  27  Feb.  Doornbult,  wijk  oud.  J. 
Pretorius. 

Dinsdag,  28  Feb.  Joubertsrust,  wijk  oud. 
J.  Pretorius. 

Woensdag,  i Maart.  Barberspan,  wijk  oud. 
T.  Steijn. 

Donderdag,  2 Maart.  Deelpan,  wijk  oud.  C. 
Bodenstein. 

Zondag,  5 Maart.  Dorp  (Doop  Zondag). 
Woensdag,  8 Maart.  Noodshulp,  wijk  oud. 
Wolmarans. 

Donderdag,  9 Maart.  Doornlaagte,  wijk  oud. 
Wolmarans. 

Zondag,  12  Maart.  Lichtenburg  (dorp). 


KERK-BEKENDMAKING. 

De  Ned.  Herv.  Gemeente  van  Waterberg 
hoopt,  zo  de  Here  wil,  haar  Kerkviering  te  houden 
te  Nijlstroom  op  Vrijdag,  Zaterdag  en  Zondag  de 
/de,  8te  en  ^de  April,  1922,  met  bediening  van  het 


Heilig  Avondmaal,  Heilige  Doop,  Aanneming  van 
Lidmaten,  enz. 

Kerkinwijding  Zaterdag  des  v.m.  10  uur. 

Kerkeraadsvergadering  Vrijdag  tevoren  des 
n.m.  7 uur. 

Verkoop  van  gekollekteerde  goederen,  pro- 
dukten,  vee,  enz.,  des  Vrijdags  v.m.  te  ii  uur. 

De  Kerkeraad  der  N.H.  Gem:  voornoemd: 

HERM.  WILLEMSE, 
Scriba. 

Avondmaalsvgerng  en  Kerkinwijdíng  te  Potgieters- 
rust. 

Zo  de  Heer  wil  en  we  leven  hopen  we  hct 
Heihg  Avondmaal  alhier  te  vieren  op  25  en  26 
Maart  1922,  met  het  aannemen  van  nieuwe  lidma 
ten  en  bediening  van  de  Heilige  Doop. 

Bij  deze  gelegenheid  zal  onze  nieuwe  Kerk 
worden  ingewijd,  waartoe  Dr.  S.  P.  Engelbrecht 
van  Pretoria  zal  overkomen,  om  de  diensten  te 
leiden. 

Ook  zal  er  weer  een  bazaar  worden  gehouden 
waarvoor  de  kleinste  gift  met  dankbaarheid  zal 
worden  ontvangen,  om  de  schuld  op  het  kerkge- 
bouw  af  te  betalen,  die  we  nu  hebben  gemaakt  met 
het  inzetten  van  de  vloer.  Broeders  en  Zusters, 
help  ons  met  uwe  gave. 

M.  J.  POS,  Scriba. 

Potgietersrust,  Bus  59. 

30  Januarie  1922. 


UITSLAG  VAN  EKSAMENS  VAN  ONZE  THEO- 
LOGIESE  STUDENTEN. 

Finaal  B.D.:  H.  P.  Wolmarans  B.A.,  en 
P.  S.  Grobler  B.A. 

Vierdejaars  B.D.:  I.  F.  Dreijer  B.A.,  ea 
J.  G.  M.  Dreijer  B.A. 

Finaal  B.A.:  C.  H.  Rautenbach  en  A.  J.  G. 
Oosthuizen. 


'^MANAKKEN  1922. 

De  gehele  oplaag  Almanakken  voor  ’t  jaan 
1922  ís  uttgezondlen  en  telkens  komen  nog  níeuwe 
aanvragen  bij  dle  Administrateur  in.  Personen  die 
nog  onverkochte  eksemplaren  in  hun  bezit  hebben 
wordein  vriendelik  dloch  dringencf  verzocht  deze 
ten  sDoedigste  terug  te  zenden  aan  de  Admtnistra- 
teur,  Bus  444,  Johannesburg. 


15  F'ebruarie  1922. 
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KOOMANSFONDS. 

M.  d.  R. 

Sedert  15  Juni  1921  werd  er  geen  verant- 
woording  gedaan  van  ’t  Koomansfonds,  om  de 
eenvoudige  reden  dat  er  niet  ontvangen  werd.  Van 
de  gemeente  Zwartruggens  (Br.  F.  J.  Naudé, 
Gr.  Marico)  ontvingen  wij  een  tijdje  geleden  £^o 
6s.  en  van  Pietersburg  (Br.  S.  J.  Buitendag)  £^ 
lOS. 

Wij  schrijven  nu  ’t  jaar  1922;  en  van  de  ge- 
hoopte  ;£'i 5,000  hebben  wij  nog  geen  £2,200  inge- 
kregen.  (Wij  schamen  ons  bij  de  gedachte  dat 
mensen  behorende  aan  andere  kerkgenootschap- 
pen  dit  lezen  zullen.) 

Het  Kcomaitsfontís  is  dus  een  misiukking! 

Nu  komt  de  vraag:  “waaraan  is  dit  toe  te 
schrijven.?’’  Was  de  tijd  te  kort?  Ik  geloof  niet.  Op 
verzoek  van  de  Alg.  Kommissie  gaf  Br.  Koomans 
ons  toestemming  de  tijd  te  verlengen  van  30  Juni 
1920  tot  31  Des.  1921.  En  al  zou  de  tijd  nog  ver- 
lengd  worden,  dan  zou  naar  mijn  beschouwing,  de 
zware  tijden  in  aanmerking  nemende,  de  zaak  toch 
hopeloos  zijn. 

Ds.  M.  L.  Fick  van  de  Ned.  Herv.  of  Geref. 
Kerk  heeft  in  veel  korter  tijd  ;á^22,ooo  bijeenge- 
bracht  voor  de  verwaarloosden.  De  Geref.  Kerk 
heeft  in  even  korte  tijd  ;é'i  5,000  voor  ’t  Jubi- 
leum-fonds  saamgebracht,  De  tijd  is  dus  niet  de 
oorzaak  van  mislukking. 

Wat  dan? 

Daar  zijn  sommigen  die  beweren,  dat  het  is 
omdat  Br.  Koomans  zelf  niet  begonnen  is  met  zijn 
;é^50  te  storten.  Maar  M.  d.  R.  U en  ik,  kennen  Br. 
Koomans  goed  genoeg  om  te  weten  dat  hij  zijn 
£^o  daar  wel  voor  geven  zou,  indien  de  zaak  een 
sukses  was.  Trouwens,  geen  Christen,  geen 
mens,  Eeeft  het  recht  iemand  van  bedrog  te  ver- 
dcnken,  alvorens  bedrog  is  gepleegd.  Maar  meer, 
mag  ik  mijn  hand  en  beurs  sluiten,  omdat  ik  bang 
ben,  dat  iemand  anders  niet  geven  zal?  Immers 
neen  toch! 

Weer  anderen  beweren  dat  het  komt,  doordat 
de  ontvangen  gelden  in  Potchefstroom  worden  ge- 
deponeerd  en  niet  bij  de  Administrateur. 

M.  d.  R.  een  Engels  spreekwoord  zegt:  “Any 
excuse  is  better  than  none.’’  D.w.z.  “enige  uit- 
vlucht  is  beter  dan  in  ’t  geheel  geen  uitvlucht.’’ 
En  hier  is  ’t  ook  zo.  Zie  eens,  een  van  de  voorwaar- 
den  door  Br.  Koomans  gesteld  was  juist  dit — dat 
de  gelden  totdat  de  volle  som  bijeen  was,  gede- 
poneerd  zouden  worden  in  de  Ned.  Bank  te  Pot- 
chefstroom  om  te  voorkomen  dat  deze  gelden  voor 


een  ander  doel  gebruikt  zouden  worden.  En  de 
Algemene  Vergadering  ven  1919  heeft  daarin  toe- 
gestemd!  ! ’t  Staat  iemand  toch  vrij  aan  een 
schenking  voorwaarden  te  stellen,  evenals  het  de 
Alg.  Verg.  vrijstond  het  aangebodene  wegens  de 
voorwaarden  te  weigeren. 

Daar  zijn  er  nog  die  beweren:  “’t  is  mislukt, 
omdat  er  niet  door  de  predikanten  werd  gewerkt.’’ 
'M.  d.  R.  Hierover  wil  ik  liever  niets  zeggen. 
De  sijfers  voor  de  verschillende  gemeenten  spre- 
ken  boekdelen.  Een  ieder  onzer  steke  zijn  hand  in 
eigen  boezem. 

Een  ander  argument  is,  dat  Br.  Koomans  en 
de  ondergetekende  tegenstanders  zijn  van  de  op- 
leiding  onzer  predikanten  aan  de  Staats-Universi- 
teit  te  Pretoria.  Maar  hier  gáat  het  niet  om.  Dit 
heeft  met  de  hele  zaak  niets  te  doen.  De  rente  van 
’t  geld  bijeengeracht,  zou  dienen  als  salaris  Van 
de  2de  professor,  zonder  enige  voorwaarde  waar 
de  opleiding  zou  zijn. 

En  ’t  bewijs  dat  dit  argument  geen  waarde 
heeft  ligt  hierin,  dat  de  Westelike  Ring  en  bij  name 
die  gemeenten  waar  onze  invloed  het'  sterkst  is, 
het  meeste  gaven.  Daarentengen  de  Ringen,  de 
gemeenten,  de  werkkringen  van  die  predikanten, 
die  de  sterkste  voorstanders  zijn  van  Universitaire 
opleiding,  het  minste  bijdroegen. 

Neen,  M.  d.  R.  de  mislukking  is  te  wijten  aan 
te  weinig  belangstelling  bij  predikanten,  kerke- 
raden  en  gemeenteleden. 

Hier  was  eeh  schone  gelegenheid,  om  aan  het 
gesukkel  van  meer  dan  30  jaren  een  einde  te  ma- 
ken,  maar  de  Herv.  Kerk  heeft  ook  die  gelegenheid 
laten  voorbijgaan. 

Wat  nu?  De  schone  zaak  is  mislukt.  Wat  moet 
met  ’t  geld  worden  gedaan?  Indien  ik  mij  niet  ver- 
gis,  vervallen  de  wssels  op  i Mei  a.s.  Ruim  £%o  is 
aan  rénte  reeds  ontvangen. 

Daar  is  m.i.  maar  één  billike  weg,  n.l.  om  het 
ontvangen  geld  aan  de  gevers  terug  te  zenden. 

De  Alg.  Vergadering  kan  hierover  niet  beslis- 
sen,  want  drie-vierde  der  gemeenten,  dus  drie- 
vierde  van  de  led.en  der  Alg.  Vergadering  hebben 
niets  daartoe  bijgedragen,  en  zo  zou  het  dus  wor- 
den  “maklik  brede  riemen  snijden  van  ’n  ander- 
mans  leer.” 

Namens  Br.  Koomans  een  woord  van  oprechte 
dank  aan  allen  die  medegewerkt  hebben,  meer  bie- 
zonder  aan  hen,  die  zo  mi!d  hebben  bijgedragen. 

Met  de  meeste  hoogachting, 

Uw  dw.  dn.  en  Br.  in  Christus, 
(Ds.)  S.  VERMOOTEN. 
Potchefstroom  23  Januarie  1922. 
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NEDERDUITS  HERVORMDE  KERK  VN  NATAL. 

M.  d.  R. 

In  de  Kerkode,  uitgave  26  Jan.  1.1.  zie  ik  een 
brief  onder  ’t  hoofd:  “De  Kerkelike  scheuring  te 
Pieter  Maritzurg’’  ondertekend  door  “C.  J.  Malan, 
namens  de  NedHerv.  Kerk  van  Natal.’’ 

Hij  zegt  o.a.  “de  stichting  van  de  Ned.  Her- 
vormde  Gemeente  hier  te  Pietermaritzburg  met 
alles  daaraan  verbonden,  is  op  wettige  en  konsti- 
tutionele  wijze  geschied.’’ 

Kan  dit  nu  zo  zijn,  waar  de  stichting  dier  ge- 
meente  geschied  is  buiten  de  Ned.  Herv. 
Kerk  van  Z.A.  om? 

Ds.  J.  E.  van  Heerden  heeft  onopzettelik  onze 
kerk-  n onrecht  aangedaan,  door  in  zijn  schrijven, 
enige  weken  geleden,  n i e t te  vermelden  dat  de 
Ned.  Herv.  Kerk  van  Z.  A.  niets  te  doen 
wilde  hebben  met  de  kerkelike  scheuring  te 
Maritzburg. 

De  Kommissie  der  Alg.  Kerkvergadering  werd 
verzocht  daar  een  gemeente  te  stichten,  maar 
heeft  zulks  geweigerd. 

Toch  noemden  de  afgescheidenen  zich  nu  “de 
Ned.  Herv.  Kerk  van  Natal.’’  In  hoeverre  mag 
dit?  Mag  men  een  Ned.  Herv.  Kerk  stichten  binnen 
Z.A.  buiten  de  bestaande  Ned.  Herv.  Kerk  van 
Z.A.  om? 

Het  goed  recht  van  de  naam  onzer  Kerk!  is 
hiermee  gemoeid. 

Ik  heb  de  eer  te  zijn 

Uw  dw.  dn-.  en  B'r.  in  Christus, 

S.  VERMOOTEN. 

Ds.  Vermooten,  als  Sekr.-Voorzitter  van  de 
Kommissie  der  Alg.  Kerkvergadering  weet,  dat 
deze  zaak  op  de  laatste  vergadering  is  behandeld. 
Ik  kan  hem  de  verzekering  geven,  dat  deze  zaak 
weer  behandeld  zal  worden.  Terecht  deelt  hij  mede 
dat  de  Kommissie  besloten  heeft  dat  zij  met  die 
mensen  niets  te  doen  wilde  hebben.  Zijn  vraag  zal 
dan  natuurlik  ook  behandeld  worden.  Wij  zijn 
dankbaar,  dat  Z.Eerw.  op  deze  zaak  de  aandacht 
gevestigd  heeft. 

Redakteur. 

í 

lemand  heeft  eens  gezegd  dat  een  goede  zaak 
door  oogpunten  kan  worden  doodgemaakt.  Dit  is 
ook  hier  het  geval.  Verschillende  personen,  predi- 
kanten  zowel  als  kerkeraden  hebben  uit  hun  o o g- 
p u n t deze  zaak  bezien,  met  die  gevolg,  dat  er 
geen  eendrachtige  samenwerking  is  geweest.  Ge- 
brek  aan  samenwerking  is  een  kanker,  die  in  ons 
kerkelik  leven  alles  d o e t mislukken.  Niet  alleen 


in  zaken,  die  de  kerk  als  een  geheel  aangaan,  maar 
ook  in  belangen  van  enkele  gemeenten.  Besluiten 
genomen  in  Algemene  Vergaderingen,  in  Rings- 
zittingen,  in  kerkeraads-  en  gemeente-bijeenkom- 
sten  worden  niet  uitgevoerd,  omdat  er  zoveel  oog- 
punten  zijn. 

Het  heeft  de  Heilige  Geest  en  ons  goedge- 
dacht  zo  en  zo  te  handelen,  schijnt  in  de  Bijbel 
van  onze  predikanten,  kerkeraden  en  gemeente- 
leden  niet  te  staan. 

Alleen  meer  geestelik  leven,  meer  gevoel  van 
verantwoordelikheid  kan  daarin  verandering  bren- 
gen.  Maar,  dat  is  Gods  werk,  waarom  wij  alleen 
kunnen  bidden,  dat  die  gewerkt  mag  worden, 

Redakteur. 


KERKVIERiNC  TE  VERENICING. 

Het  Heilig  Avondmaal  werd  door  deze  ge- 
meente  gevierd  de  28ste  en  2Qste  Januari.  Ds. 
Brandt  nam,  na  afwezigheid  van  ruim  ’n  half  jaar, 
al  de  diensten  waar.  Zeer  ernstig  sprak  hij  over: 
Wat  wilt  gij  dat  Ik  u doen  zal,  en  het  antwoord  er 
op:  Here,  dat  ik  ziende  mag  worden.  Hij  wijst  er 
op  dat  in  onze  dagen  ook  nog  velen  geestelik  blind 
zijn  en  zou  die  ook  gaarne  ziende  zien  worden.  Op 
ernstige  wijze  had  hij  het  over : Heden,  zo  gij  Zijn 
stem  hoort,  verhardt  uw  hart  niet.  En,  vroeg  hij, 
tot  wie  sprak  God  deze  woorden  en  tot  welke  leef- 
tijd  tot  de  kinderen,  tot  de  jongelingen,  tot  de 
volwassenen,  of  tot  de  ouden  van  dagen?  Zeer 
zeker  tot  al»deze  leeftijden.  De  gemeente  was  blij 
hun  Konsulent  te  ontmoeten  na  zo’n  lange  afwe- 
zigheid.  Jammer,  de  opkomst  der  gemeente  was 
zeer  zwak,  ja  zo'  klein,  dat  de  kerkeraadsverkie- 
zing  moest  uitgesteld  worden  tot  het  volgende 
Nachtmaal.  Het  is  te  hopen,  dat  er  dan  een  goede 
opkomst  zal  zijn.  De  Heilige  Doop  werd  aan  acht 
kinders  toegediend.  Het  volgende  Nachtmaal  zal, 
zo  de  Heer  wil,  22  en  23  April  (vierde  Zondag) 
gevierd  worden. 

Ook  zal  er  dan  een  bazaar  wezen  voor  het 
Pastorie-fonds.  Moge  de  dag  aanbreken,  dat  deze 
gemeente  haar  eigen  leraar  krijgen  kan.  Het  was 
’n  bloeiende  gemeente  na  het  stichten  ervan,  maar 
die  vooruitstrevendheid  neemt  gestadig  aan  af,  en 
de  gewilligen  worden  moedeloos.  De  Katechisatie 
begint  de  Woensdag  van  te  voren  door  oudl.  J. 
Pretorius  en  J.  van  Rooyen.  Afgevaardigden  naar 
de  Ring  zijn  oudl.  L.  Marx  en  J.  Weilbach  als 
diaken.  De  Kerkeraad  zal  in  vervolg  zijn  vergade- 
ring  Zaterdags  na  de  Voorbereidingsdienst  hou- 
den. 


J.  P.  C. 
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Oldonjo-Sambo,  28  Des.  1921. 

Pk.  Arusha,  farm  Weltevreden,  Duits  O.A. 

Gister  vertrok  onze  Eerw.  Ds.  L.  E.  Brandt 
van  hier. 

Onze  bede  is  dat  de  Heer  zijn  reis  voorspoedig 
zal  maken.  Op  de  sde  Des.  ontmoette  ik  Z.Eerw. 
op  Moshi.  Het  was  waarlik  een  zeer  grote  blijd- 
schap  om  na  negen  lange  jaren  voor  ’t  eerst  weer 
een  van  onze  Hervormde  leraars  hier  te  ontmoeten. 
Het  eerste  dat  ik  kon  opmerken  op  zijn  gelaat  is 
dat  hij  een  dienstknecht  des  Heren  is,  want  hoe 
zwaar  de  reis  ook  was,  van  20.  Nov.  per  ossewagen 
in  zware  droogte  en  stof,  was  hij  altijd  tevreden. 
Dit  laat  mij  zo  denken  aan  de  oude  tijden  van  Z.A. 

Z.Eerw.  heeft  nog  in  dat  korte  tijdje  hier,  op 
ene  paar  families  na,  allen  in  hunne  huizen  bezocht 
de  Zustergemeente  zowel  als  de  onze.  Wij  kunnen 
ook  zeggen  hij  heeft  de  hitte  des  daags  en  de  kou- 
de  des  nachts  gedragen  en  is  als  een  geestelik  ver- 
zorger  tot  ons  gekomen.  Wij  gevoelen  zo  ver  fris- 
ser  en  sterker  door  zijn  prediking.  ’t  Waren  voor 
ons  dagen  van  opbeuring  en  troost. 

Wij  hadden  dienst,  Zondag  ii  Des.  ’2i.  Zijn 
preek  was  uit  Psalm  95  vs.  7-8.  Heden,  Zo  gij 
Zijne  stem  hoort,  zo  verhardt  uw  harte  niet. 

De  i6de  Des.  hadden  wij  feestviering,  geleid 
door  Z.Eerw.  Ds.  . E.  Brandt;  hij  sprak  zeer  in- 
dringend  uit  i Kon.  21.  Zaterdag  de  24ste  was  zijn 
preek  2 Kon.  4. 

Zondag  de  2^ste  hadden  wij  de  Heilige  Avond- 
maalsviering  en  Z.Eerw.  las  uit  Markus  16  vs.  7, 
“Doch  gaat  heen  en  zegt  Zijn  distipelen  en 
P é t r u s!’’ 

Zondagnamiddag  kinderdoop,  waarwij  hij  uit 
Ex.  2 zijn  aanspraak  hield;  Nabetrachting  was  uit 
Jakobus  I vs.  19*27.  Met  deze  gelegenheid  werden 
vijf  kerkeraden  gekozen  en  voorgesteld.  Een  lid- 
maat  werd  aangenomen,  zes  kinderen  werden  ge- 
doopt. 

Dinsdagmorgen  de  27ste  ver^'rok  Z.Eerw. 
weer  naar  Z.Afrika.  Wij  hebben  hem  nagestaard  cn 
bidden  om  een  wederzien  later.  Dit  werk  en  deze 
prediking  zullen  zeker  goede  vruchten  dragen, 
welk  begin  alreeds  zichtbaar  wordt.onder  onze  ge- 
meente.  Onze  bede  is:  de  Heer  make  zijn  reis  voor- 
spoedig,  en  brenge  hem  in  goede  gezondheid  thuis, 
hopende  dat  hij  zijn  vrouw  en  kinderen  ook  gezond 
zal  mogen  ontmoeten.  Wij  zeggen  ook  namens  de 
gemeente  Meru  aan  de  Algemene  Kommissie  en  de 
gemeente  van  Z.Eerw.  Ds.  L.  E.  Brandt,  onze  har- 
telike  dank  voor  de  hulp,  waarvoor  ons  altoos 
dankbaar  zal  blijven. 

A.  S.  de  Beer, 

Ouderling. 


NACHTMAAL  TE  ERASMUS. 

Op  7 en  8 Januari  hadden  wij  Nachtmaal.  De 
opkomst  was,  alles  in  aanmerking  genomen,  niet 
íe  slecht.  Dr.  Fourie  werd  Vrijdag  met  de  Kerke- 
raadsvergadering,  door  de  kerkeraad  van  harte 
geluk  gewenst  met  zijn  promotie  tot  doktor  in  de 
Godgeleerdheid. 

Zaterdagavond  werden  de  volgende  broeders 
herkozen  als  ouderlingen:  B.  P.  Coertse,  N.  M.  Vil- 
joen,  P.  R.  Prinsloo,  J.  J.  Booyse  en  G.  C.  Prins- 
loo.  Br.  Paul  Minnaar  werd  gekozen  in  de  plaats 
van  br.  P.  J.  Prinsloo,  die  bedankt  heeft  wegens 
ziekte,  en  Japie  Koekemoer  in  de  plaats  van  G.  C. 
T.  Nel,  die  ook  wegens  ziekte  bedankt  heeft. 

Als  diakenen:  J.  J.  Prinsloo,  C.  Joubert,  A.  C. 
Greyling  en  H.  A.  Roets.  Nieuw  gek^en  werden 
H.  A.  Oosthuizen  en  B.  v.  Eck,  in  de  paats  van  H. 
J.  Oberholzer  en  P.  C.  Breytenbach. 

’t  Vorige  jaar  besloot  de  gemeente  om  tienden 
af  te  geven,  en  alhoewel  ruim  gerekend,  omtrent 
slechts  twee-derde  van  de  leden  ’t  besluit  uitge- 
voerd  hebben,  zijn  onze  inkomsten  aanmerkelik 
verbeterd.  De  Gemeente  besloot  dan  ook  nu  weer 
om  tienden  af  te  geven,  doch  niet  slechts  voor  één 
jaar,  maar  voor  onbepaalde  tijd.  Mogelik  zullen 
wij  nu  onze  schulden  stadig  aan  kunnen  afrekenen. 

Alle  diensten  werden  door  onze  plaatselike 
leraar  waargenomen.  De  prediking  was  goed  en 
waar  goede  aarde  was,  zal  zeker  ook  vruchten  ko- 
men. 

AVONDMAALSVIERING  Gem.  MIDDELBURG, 
TRANSVAAL, 

Deze  Gemeente  verde  het  H.  Avondmaal  op 
Zaterdag  en  Zondag  14  en  15  Januari  1922,  bij 
welke  gelegenheid  Dr.  S.  P.  Engelbrecht  was  over- 
gekomen,  om  de  plaatselike  leraar,  Ds.  A.  J.  Bar- 
ger,  terzíjde  te  staan.  Er  was  een  grote  opkomst 
en  de  diensten  werden  alle  goed  bijgewoond.  Aan 
16  kinderen  werd  de  H.  Doop  toesfediend.  De  ge- 
houden  bazaar  bracht  een  aanzienlik  bedrag  op  en 
door  een  goede  inschrijving  voor  bijdragen,  gehou- 
den  op  de  Gemeente-vergadering,  mogen  wij  de 
oude  schuld  als  geheel  afbetaald  beschouwen.  Het 
eerstkomende  Nachtmaal  werd  bepaald  voor  Zater- 
dag  en  Zondag  15  en  16  April  1922.  De  katechisa- 
tie  voor  de  Aanneming  aan  te  vangen  op  Woensdag 
12  April  des  voormiddags  te  9 uur,  en  de  Kerke- 
raadsvergadering  is  gesteld  op  Vrijdags  om  2 uur 
des  namiddags. 


15  Februarie  1922. 
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KERKVIERING  TE  NIJLSTROOM, 

7 en  8 Januari  1922. 

De  opkomst  was  maar  zwak,  velen  wachten 
tot  April,  e.k.  om  bij  ’t  Inwijdingsfeest  van  het 
nieuwe  kerkgebouw  op  te  komen. 

Werk  voor  Kerkeraad  en  Gemeente  was  er 
overvloedig.  Kerkgebouw  en  Tekort  zijn  maar  twee 
woorden,  maar  die  volgens  ’n  oud  spreekwoord 
“veel  voeten  in  de  grond  hebben.’’  De  nieuwe  kerk 
die  ruim  ;Ê^io,ooo  kost,  zal  met  ’n  schuld  van 
£^,000  worden  geopend. 

De  kerkviering  was  aangenaam.  Geestelike 
droefheid  en  weemoedigheid,  ’n  plechtige  stem- 
ming  en  innerlik  genot,  doordat  men  de  eeuwigheid 
nader  voelt.  ’t  Was  ’n  afscheids-kerkviering.  Het 
oude  gebouw  riep  het  verleden  wakker.  De  enigste 
in  leven  zijnde  en  vroeger  staande  leraar  van  Wa- 
terberg  is  Ds.  Brandt;  dan  hebben  hier  gearbeidt 
wijlen  Ddi.  v.  d.  Hoff,  Biggar,  Goddefroy  en  Van 
Drimmelen.  Zo  vele  andere  leraárs  hebben  die  oude 
kansel  beklommen!  De  oude  Vaders,  die  de  kerk 
hebben  gebouwd,  zijn  bijna  allen  reeds  heenge- 
gaan.  In  de  Kerkeraad  hebben  we  nog  twee  broe- 
ders,  die  als  kinderen  de  bouw  hebben  gedeeld; 
brs.  Geyser  en  v.  d.  Merwe.  Onnodig  te  zeggen 
dat  de  prediking  van  onze  Konsulent,  de  WelEerw. 
Heer  Ds.  Barger,  weemoedig-ernstig,  maar  ook 
hoop-scheppend  en  opbouwend  was.  De  voorbe- 
reidings-tekst  was:  Mark.  5:36  b.  “Vrees  niet,  ge- 
loof  alleenliki’’  Door  die  preek  kwam  de  gehele  Ge- 
meente  onder  de  indruk  des  tijds  naar  de  omstan- 
digheden  der  Gemeente.  De  Zondagvoormiddag- 
dienst  was  over  Openbaring  3:20  “Zie  Ik  sta  ^an 
de  deur,  en  ik  klop’’;  enz.  Wat  de  Chr.  Gemeente 
áls  destijds  Laodicea  ontbreekt  en  nodig  heeft,  en 
’t  heerlike  lcon  toegezegd.  Zondagnam.  de  5de 
Zondags-afdelings-overgang  van  ’t  eerste  op  ’t 
tweede  stuk  der  bekering,  van  de  kennis  van  zonde 
en  ellende  op  de  verlossing. 

Enkele  maanden  geleden  las  ik  in  “De 
Heraut’’,  ’n  predikanten-klacht  over  het  droge, 
eenzijdige  leerzame  van  de  Catachismus-predi- 
king,  maar  ik  beaam  ten  volle  wat  ’n  Pretoriaanse 
broeder  na  de  dienst  aan  mij  zeide:  “Hoe  schoon 
weet  Ds.  Barger  het  leerzame  van  de  prediking 
over  de  Catachismus,  genotvol  voor  te  dragen.’’ 
Dit  is  water  uit  de  steenrots  voortbrengen,  voor 
sommigen  ’n  rots  der  ergernis,  voor  anderen  “De 
rots  der  eeuwen’’,  waarop  Jezus  heeft  ingegrift: 
“Het  is  volbracht.’ 

De  Zondagavond-dienst  was  spesitaal  een  af- 
scheidsdienst,  Ex.  4:20  b.  “en  Mozes  nam  de  staf 


Gods  in  zijn  hand.’’  De  staf  Gods,  ’t  Woord;  ’t 
Geloof.  Wat  heeft  Mozes  niet  overwonnen  met  die 
staf,  die  hij  opnam  toen  de  Here  toornde  over  zijn 
tegenstribbelen!  De  tien  plagen  verdreven;  ’n  pad 
door  de  Rode  Zee  geslagen;  de  Amalekieten  ver- 
slagen;  en  ook  water  uit  de  steenrots  voortge- 
bracht.  Die  preek  heeft  veel  plagen  uit  de  harten 
verdreven;  ’n  open  weg  gebaand  door  de  moeilik- 
heden;  opkomende  bezwaren  verslagen  en  ’t  gevoel 
geschapen  dat  ’ zoet  is  de  Heer  ook  met  have  en 
goed  te  mogen  dienen.  Jammer  dat  de  hele  Ge- 
meente  het  niet  kon  horen,  dan  zouden  er  heel  wat 
meer  vrijwillige  gevers  gevonden  worden.  ’t  Was 
voor  de  Kerkeraadsleden  in  deze  voor  hen  zo  moei- 
tevolle  tijd  ook  ’n  preek  bij  uitnemendheid.  Ter  be- 
geleiding  van  ’t  gezang  der  Gemeennte  mochten 
we  genieten  van  ’t  gevoelvolle,  muzikale  talent 
van  de  oude  heer  Westmaas  van  Pretoria.  ’t  Moet 
zeker  ’n  genot  zijn  Mnr.  Westmaas  op  ’n  goed 
orgel  te  horen,  want  uit  ons  oud  orgel  wist  hij  heer- 
like  tonen,  harmonies  met  de  geest  van  de  zang  te 
ontwikkelen.  Hem  hierbij  onze  oprechte  dank. 

Zestien  kinderen  werden  gedoopt.  Tot  besluit 
van  deze  kerkviering  was  de  kerk  Zondagavond 
eivol;  stoelen  en  losse  banken  werden  aangedra- 
gen.  Ds.  Steenkamp,  met  gade,  van  de  Verenigde 
Gemeente  was  ook  in  ons  midden;  alsook  velen  van 
de  Gereformeerde  Gemeente,  waar  ook  juist 
Nachtmaal . was.  Aan  ’t  einde  van  de  avonddienst 
werd  Ds.  Barger  toegesproken  voor  de  eerste  en 
laatste  maal  op  de  oude  kansel.  De  Gemeente  zong 
hem  de  al-oude  zegenbede  Ps.  134:3  toe.  Hoeveel 
predikanten  hebben  ’t  Evangelie  van  die  oude  geel- 
hout  kansel  verkondigd!  De  N,ed.  Herv.  Gem.  van 
P.P.Rust  heeft  de  oude  preekstoel  overgenomen. 

Ik  hoop  de  Redaktie  zal  ’t  mij  niet  te  kwade 
duiden  dat  ’t  verslag  deze  keer  ’n  beetje  lang  is, 
en  bij  voorbaat  vraag  ik  voor  de  volgende  Kerk- 
viering  evenveel  plaats,  of  iets  meer. 

Offisieel  zijn  uitgenodigd  om  ’t  Inwijdings- 

feest  D.V April  bij  te  wonen;  de  HoogEerw. 

Voorz.  en  Scriba  van  de  Algemene  Vergadering; 
de  beide  professoren  onzer  kerk  en  DDi.  Fourie  en 
van  Broekhuizen;  aUe  andere  Leraars.  Kerkeraads- 
leden  en  belangstellenden  zullen  hartelik  welkom 
zijn. 

Allen  die  komen,  gelieve  vooruit  kennis  te 
geven  aan 

HERM.  WILLEMSE, 

Scriba. 


Pk.  24-Rivier,  Waterberg. 


(Zo’n  verslag  is  nooit  te  lang.  Dankie  er  voor. 
— Redakteur.) 
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NACHTMAAL  TE  STANDERTON, 

21  en  22  Januari  1922. 

Wij  hebben  weer  Nachtmaal  gehad  te  Stan- 
derton  op  22  Januari.  Jammer,  de  opkomst  was 
niet  groot.  De  Nachtmaal-dienst  werd  waargeno- 
men  door  Ds.  J.  J.  Prinsloo,  terwijl  de  ander  dien- 
sten  waargenomen  werden  door  Mnr.  H.  P.  Wol- 
marans.  Onze  hartelike  dank  voor  het  woord  wat 
de  Ds.  en  de  student  ons  overgebracht  heeft. 

Wij  hopen  D.V.  op  8 en  9 Aprif  1922  weer 
Nachtmaal  te  hebben  en  dan  zal  daar  ook  Aanne- 
ming  wezen. 

F.  W.  C.  Labuchagne, 
Scriba. 

rustenburg. 

De  Gemeente  Rustenburg  had  het  voorrecht 
orn  Zondag  1 1 Des.  Ds.  Prinsloo  van  Krugersdorp 
in  hun  midden  te  zien. 

Twee  diensten  zijn  hier  gehouden,  de  opkomst 
was  maar  zwak,  doordat  het  weer  erg  ongunstig 
was,  maar  toch  hebben  we  veel  genoten.  Dit  was 
de  eerste  maal  dat  Z.Eerw.  te  Rustenburg  was, 
jammer  dat  de  opkomst  zo  zwak  was. 

De  tekst  van  Z.Eerw.  was  Luk.  13:24:  “Strijd 
om  in  te  gaan  door  de  enge  poort,  want  velen  zeg 
Ik  u,  zullen  zoeken  in  te  gaan,  en  zullen  niet  kun- 
nen.” 

In  de  namiddag  was  de  tekst.  Matth.  13-30. 
deze  woorden:  “Laat  ze  beide  tezamen  opwassen 
tot  de  oogst.’’ 

Nooit  was  dat  gedeelte  van  Gods  Woord  mij 
zo  duidelik,  als  dit  door  Ds.  Prinsloo  uiteengezet 
is,  en  een  ieder  die  tegenwoordig  was  heeft  zeker 
genoten,  want  veel  is  over  die  preek  gepraat  met 
elkaar;  moge  dit  rijke  zegen  voortbrengen  voor 
Gods  Koninkrijk  en  voor  onze  Gemeente.  God 
spare  hem  nog  lang  voor  de  Hervormde  Kerk. 

s.  J. 

26  Desemer,  1921. 

NACHTMAAL  TE  CHRISSIESMEER. 

Niettegenstaande  vele  moeilikheden  werd  ons 
Nachtmaal  4 en  5 Fer.  goed  bijgewoond;  vooral 
Zondag,  voor-  en  namiddag.  Onze  Konsulent,  Ds. 
Jac.  van  Belkum  werd  bij  deze  Kerkviering  bijge-- 
staan  door  de  heer  Th.  Dreijer. 

Wij  hebben  met  veel  genoegen  hem  in  ons 
midden  gehad.  Het  is  duidelik  voelbaar  dat  de  ge- 
meenten  beginnen  te  beseffen  hoe  goed  het  is,  dat 
zonen  onzer  kerk  als  leraars  worden  opgeleid, 
vooral  wanneer  zij,  zoals  deze  jonge  leraar,  door 


15  Februarië  1922. 


minzaamheid  en  vriendelikheid  zich  in  de  gemeen- 
te  aangenaam  weten  te  maken.. 

Met  grote  stichting  werd  zijn  prediking  over 
Matth.  6:28  aangehoord.  Het  was  een  bemoedi- 
gend  woord  in  deze  zware  tijden,  die  vooral 
Ermelo  zeer  drukken.  Wij  geloven,  hij  heeft  velen 
getroost  en  gesterkt  in  hun  vertrouwen  op  de 
Hemelse  Vader,  die  ook  zorgt  voor  de  leliën  des 
velds. 

Wij  achten  het  nodig  en  goed,  dat  de  leraars 
zich  bij  de  grote  Nachtmalen  laten  bijstaan  door 
onze  studenten,  die  kunnen  en  mogen  prediken. 
Voor  de  studenten  is  het  een  oefening,  voor  de  ge- 
meenten  een  voorrecht  hen  te  leren  kennen,  en  ook 
een  opwekking  om  beter  te  zorgen  voor  de  kweek- 
school  die  het  middelpunt  moet  worden  van  het 
kerkelik  leven. 

NAGHTMAAL  TE  TRIGHARDTFONTEIN. 

De  laatste  Zondag  van  Januari  vierden  we 
Nachtmaal.  Hoewel  allerlei  tijdelike  omstandig- 
heden  ons  tegen  waren,  was  de  opkomst  toch  be- 
vredigend.  Onze  Konsulent,  Ds.  J.  van  Belkum, 
werd  bijgestaan  door  de  heer  J.  Dreijer,  die  del 
Zaterdag-  en  Zondagnamiddag-beurten  waarnam. 

Het  was  ons  een  waar  genoegen  hem  té  mo- 
gen  horen.  Hij  gebruikte  de  Afrikaanse  taal  en 
velen  zeiden,  dat  zij  hem  goed  konden  verstaan. 
Zowel  door  zijn  omgang  als  door  zijn  prediking 
heeft  hij  een  aangename  indruk  gemaakt.  De  ge- 
meente  was  zeer  verblijd  hem  te  ontmoeten  en  te 
horen.  Wij  hopen  dat  zijn  arbeid  gezegend  mag 
zijn. 

Mnr.  J.  Dreijer  was  juist  die  dagen  werkzaam 
in  Bethal  en  Ermelo  als  Sekretaris  van  de  Christe- 
like  Jongelings-vereniging,  en  heeft  ook  vele  jonge 
mensen  bezocht.  Zijn  werk  aan  hen  werd  zeer  op 
prijs  gesteld  en  merkwaardig  was  het  te  horen, 
hoe  die  jonge  mannen  hem  allerlei  vragen  deden 
in  verband  met  de  Heilige  Schrift,  de  kerk  en  de 
sekten.  Nadat  hij  in  Ermelo  zijn  werk  geëindigd 
had,  zou  hij  nog  Volksrust  en  Standerton  bezoe- 
ken.  De  Heer  zegene  ook  daar  zijn  arbeid. 

Het  geeft  stof  tot  verblijden,  dat  ook  daar  de 
jonge  mannen  onzer  kerk  dit  deel  der  Evangelisa- 
tie  van  ons  volk  wordt  ter  hand  genomen. 

NACHTMAAL  TE  ERMELO. 

Ons  Zomer-Nachtmaal  werd  gevierd  op  21  en 
22  Januari  1.1.  Boven  verwachting  was  de  opkomst 
zeer  goed.  Onze  Konsulent,  Ds.  Jac.  van  Belkum, 
vervulde  alle  diensten,  behalve  een  korte  dienst  op 
Zaterdagavond,  die  door  Br.  J.  E.  Labuschagne  tot 
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aller  tevredenheid  werd  gehouden.  Door  zijn  wel- 
willendheid  is  voorkomen,  dat  vele  jonge  mensen 
vooral,  zich  naar  andere  plekken  begaven. 

Ermelo  wordt  meer  en  meer  een  onderwijs- 
sentrum,  zodat  de  kerk  op  Zondag  bijna  altijd  vol 
is  van  jonge  m.ensen,  die  daar  studeren  voor  Ma- 
trikulatie  en  Onderwíjzers.  Er  is  dus  hier  grote  be- 
hoefte  aan  geregelde  bearbeiding  der  gemeente 
door  een  staande  leraar.  Maar  door  het  plichtsver- 
zuim  der  kerk  gedurende  50  jaren  is  het  onmogelik 
nu  reeds  aan  die  behoefte  te  voldoen.  Wij  hebben 
geen  genoegzaam  getal  leraars.  Veel  wordt  dus 
verwaarloosd  of  gaat  verloren,  wat  behouden  kon 
vvorden. 

In  de  week  van  24 — 27  Oktober  heeft  de  Kon- 
sulent  in  een  deel  der  gemeente  huisbezoek  gedaan. 
Ook  dit  deel  van  het  pastorale  werk  is  zeer  ver- 
waarloosd.  De  gemeenteleden  waren  zeer  verheugd 
een  leraar  hunner  kerk  te  zien  aan  hunne  huizen, 
en  hebben  het  zeer  op  prijs  gesteld. 


KORRESPONDENTIE. 

Dg  AcSministrateur  zal  deze  maand  weer  aan 
al  de  intekenaars  op  de  “Hervormer”  de  rekening 
zendcn.  Mogen  wij  er  op  rekenen,  dat  dé  inteke- 
naars,  sommigen  waarvan  jaren  achter  zijn,  déze 
rekeningen  zullen  betalen? 

Dit  Maandblad,  dát  de  kerk  handén  vol  geldl 
kost,  is  evenzo  goed  een  winke!  waar,  alle  negotie 
en  klerasie,  suiker  en  koffíie  tooh  ook  betaald' 
wordt. 

Hetzelfdé  geldt  ook  van  de  Almanak.  Non- 
derdé  ponden  zijn  nog  niet  betaald  van  vroegere 
jaren,  door  kerkleden,  die  ze  aan  andéren  hebben 
verkocht. 

Indien  allen,  die  of  Aimanakken,  of  Hervor- 
mers,  of  Zondagschooi-boekjes  kochten  en  niet  be- 
taalden,  huni  schuiden  in  de  eerste  drie  maanden 
nlet  betaien,  zullen  wij  andére  maatregelen  moe- 
ten  nemen  om  dit  geld  te  krijgen. 

REDAKTEUR. 

Het  ís  onder  mijn  aandacht  gebracht  dat  van 
een  paar  gemeenten  gene  opgaven  in  dé  almanak 
voor  1922  voorkomen. 

De  Redakteur  van  de  Almanak  weet  dit,  maar 
een  opgave  is  te  laat  ingekomen,  toen  díat  deel  van 
de  almanak  reeds  was  afgedrukt,  en  een  andéré 
scriba  heeft  niettegenstaande  ik  hem  d r r e m 81  a I 
gevraagd  heb  om  die  opgave,  niet  geantwoord. 


Om  nu  deze  opgaven  in  de  “Hervormer”  ta 
plaatsen,  heeft  geen  nut,  omdat  tíie  toch  verloren 
gaat.  M.i,  moeten  kerkeraden  zelf  toezien,  tíat  op 
offisiële  brieven  tijdig  en  behoorlik  geantwoord 
wordt. 

REDAKTEUR  ALMANAK  1922. 

Ouders,  die  kinderen  naar  de  scholen  in  Het- 
delberg  zenden,  worden  dringend  verzocht  ook  In 
hun  eigen  belang  aan  tíe  ondergetekende,  predi- 
kant  dier  gem^nte,  te  willen  berichten,  dat  hunne 
kinderen  hier  studeren  en  dan  ook  hunne  adressen 
op  te  geven. 

Het  is  onmogelik  tíat  de  kerk  toezicht  op  hen 
uitoefent,  b.v.  op  kerkgaan,  Zondagschool  en  Ka- 
techisatie,  wanneer  we  níet  weten,  welke  kinderen 
onzer>kerk  hier  zijn  en  waar  ze  zijn. 

Om  dit  toezicht  mogelik  te  maken  wordt  dlt 
verzoek  gedaan. 

JAC.  VAN  BELKUM. 

WERKELIKHEID  OF  VER8EELDINC? 

Het  is  verre  van  mij,  dat  ik  hier  zou  willen 
twisten.  Alleen  wil  ik  wijzen  op  een  onjuistheid, 
voorkomende  in  het  Kerstnummer  van  de  Kerk- 
bode  van  de  Nederduits  Gereformeerde  Kerk.  Op 
bldz.  I komt  in  een  artikel  van  Ds.  J.  P.  Jooste 
over  “De  Stichting  van  de  Ned.  Geref.  Kerk  in 
Transvaal”  de  volgende  zinsnede  voor;  “Als  de 
hoeksteen  van  de  Ned.  Hervormde  Kerk  van  Pot- 
chefstroom,  de  kerk  door  Ds.  v.  d.  Hoff  gebouwd, 
kort  na  zijn  aankomst  in  de  Transvaal,  vandaag 
opgegraven  wordt,  dan  zal  er  uitkomen  o.a.  een 
program  van  de  optocht,  inwiiding,  enz.,  onderte- 
kend  door  Dirk  van  der  Hoff , Predikant  van 
de  Ned.  Gereformeerde  Kerk  van 
Potchefstroom.  Een  kopie  ervan,  mij  over- 
handigd  door  H.  C.  W.  Vermaas  Sr.,  die  bij  de  in- 
wijding  tegenwoordig  was,  werd  ongelukkig  ver- 
brand  in  mijn  pastorie  in  1880.” 

Het  is  zeer  te  betreuren,  dat  de  kopie  van  Ds. 
Jooste  twee-en-veertig  jaar  geleden  verbrand  is, 
want  hierdoor  wordt  hij  door  zijn  geheugen  mis- 
leid.  Ik  ben  in  het  bezit  van  de  programma’s  van 
hoeksteenlegging  en  inwijding  van  de  kerk  van 
Potchefstroom.  Het  opschrift  van  het  programma 
van  de  hoeksteenlegging  luidt:  “Programma  der 
'plegtigheden  bij  het  leggen  van  den  Hoeksteen 
voor  de  Nederduitsch  Hervormde  Kerk,  te  Potchef- 
stroom,  op  Maandag  26  Dec.  1859”,  en  de  onder- 
tekening:  “namens  de  leden  der  Bouw-commissie, 
D.  van  der  Hoff,  President  der  Commissie.”  Wat 
de  inwijding  betreft,  die  was  ruim  zes  jaar  later, 
en  daarvan  kon  dus  onmogelik  een  program  in  de 
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Hoeksteen  gelegd  zijn.  Van  dit  programma  luidt 
het  opschrift:  “Programma  van  de  Optogt  en  Ver- 
dere  Verrigtingen  bij  gelegenheid  der  Plegtige  In- 
wijding  van  het  nieuwe  Kerkgebouw  der  Neder- 
duistch  Hervormde  Gemeente  te  Potchefstroom,  op 
Zondag  25  Februarie,  1866’’,  terwijl  het  onder- 
tekend  is  door  “D.  van  der  Hoff,  Predikant. 
Beide  programmi.  s zijn  letterlik  afgedrukt  in  de 
Almanak  van  de  Ned.  Herv.  Kerk  voor  1922,  olz. 
138 — 141.  In  dezelfde  Almanak  vindt  de  lezer  ook 
nog  afgedrukt  een  kollektelijst  van  i November, 
1841,  om  fondsen  in  te  zamelen  voor  een  kerkge- 
bouw  te  Potchefstroom.  De  aanhef  van  die  lijst  is 
letterlik  als  volgt:  “Waarde  Broeders  Landge- 
nooten  en  mede  Ledematen  der  Hervormde  Ker- 
ken.’’  Het  origineel  is  nog  aanwezig. 

En  dan  Ds.  F.  Lion  Cachet,  de  stichter!  Een 
leder,  die  zulks  wenst,  kan  ik  een  brief  laten  zien 
van  deze  rusteloze,  strijdlustige  natuur,  wiens 
hand  tegen  iedereen  was  opgeheven,  die  zich  niet 
naar  zijn  pauselike  wens  wilde  schikken,  een  brief 
gedateerd  3 Februarie  1862,  waarin  hij  zich  noemt 
“waarnemend  consulent  der  Nederduitsch  Her- 
vorrnde  Gemeente  van  Utrecht’’,  terwijl  hij  als  zo- 
danig  de  Regering  van  de  Zuidafrikaanse  Repu- 
bliek  verzocht  om  de  toekenning  van  het  salaris 
voor  een  te  beroepen  predikant  voor  Utrecht.  De 
Regering  liet  zich  echter  niét  om  de  tuin  leiden,  en 
maakte  Ds.  F.  Lion  Cachet  opmerkzaam,  dat  van 
liet  toekennen  van  salaris  geen  sprake  kon  zijn. 
want  niettegenstaande  de  door  Ds.  Cachet  gebe- 
zigde  naam  van  Ned.  Hervormd,  was  Utrecht  niet 
rnet  de  Ned.  Hervormde  Kerk,  de  Staatskerk,  on- 
der  één  kerkverband.  Dit  antwoord  was  volkomen 
juist,  want  op  het  door  en  door  a n t i-H  e r- 
vormd  standpunt  van  de  autonomie  van  de 
plaatselike  Gemeente  heeft  de  Hervormde  Kerk 
zich  nooit  geplaatst.  Toen  Ds.  Cachet  van  de 
Regering  geen  geld  kon  loskrijgen,  kwam  deze 
zoon  van  Abraham,  die  in  het  geldelike  nooit  vijn 
Tsraelitiese  afkomst  verlochende,  in  zijn  ware  ge- 
daante  voor  de  dag,  en  beweerde  voortaan,  dat  de 
naam  Hervormd  geen  recht  van  bestaan  had. 

Nogmaals,  het  is  mij  geenszins  te  doen  om  te 
Iwisten,  maar  alleen  om  een  scheve  voorstelling 
recht  te  zetten.  Die  de  historie  verhalen  wil,  stave 
zijn  woord  met  het  histories  dokument,  en  niet  met 
zijn  geheugen.  Maar  genoeg.  De  verdere  vele  on- 
juiste  voorstellingen  in  het  artikel  van  Ds.  Jooste 
worden  rustig  daar  gelaten. 

S.  P.  ENGELBRECHT. 


£8,244. 

Die  sijfers  hierbó  het  vir  ons,  lede  van  die 
Ned.  Herv.  Kerk,  ernstige  betekenis. 

Dis  ’n  alarmklok,  wat  gevaar  aankondig, 

Die  tijd  het  gekom,  dat  ons  moet  stilstaan, 
die  toestand  ernstig  onder  die  oë  sien  en  dan  deur 
doelbewuste  offervaardigheid  en  hartelike  same- 
werking  daardie  sijfers  reduseer  tot  ;é^o.  Dit  kan. 

Wat  beteken  daardie  sijfers  dan  eigelik?  Die 
Administrateur  (kijk  in  die  Desemberuitgawe  van 
“De  Hervormer’’  en  u sal  sien,  wie  dit  is)  vertel 
ons  in  die  laaste  uitgawe  van  ons  blad,  dat  die 
skulde  van  ons  gemeentes  aan  die  verskillende 
fondse  op  die  end  van  die  pas  afgelope  jaar  1921 
daardie  onrusbarende  som  bedra  het.  Ek  het  mij 
oë  uitgevrijwe  toe  ek  dit  gelees  het — ek  kon  dit 
nie  glo  nie. 

;£'8,244! 

Ons  noem  ons  “Hervormers’’.  Ons  is  trots  op 
daardie  naam — dis  vir  ons  ’n  erenaam.  Ons  spog 
met  ons  gehegtheid  aan  ons  Kerk.  Ons  praat  baie 
oor  ons  liefde  vir  ons  Kerk.  Maar  intussen  het  die 
skuld  al  aangegroei  tot  ^^8,244. 

Mooi  woorde,  wat  nie  deur  dade  bevestig 
word  nie,  is  absoluut  niks  wêrd  nie.  Liefde,  wat 
sig  nie  uit  in  selfopofferende  dade  nie,  is  nie  die 
regte  liefde  nie,  maar  ’n  waardelose  namaaksel. 

Daar  is  êrens  ’n  skroef  los. 

Meer  nog.  Ons  gee  voor,  dat  ons  die  Here 
liefhet.  Ons  lees  die  Bijbel.  Ons  bid.  Ons  gaan 
naar  die  Kerk.  Ons  sing  vrome  psalme  en  gesange 
van  toewijding. 

En  hierteennor  staan  ’n  skuld,  wat  al  gegroei 
het  tot  ^^8,244.  Dis  geld,  wat  gebruik  moes  word 
vir  die  bevordering  van  die  saak  van  die  Here.  Die 
geld  is  nie  daar  nie.  Dit  lê  nog  in  ons  beurs.  Die 
burgerlike  wet  sou  dit  diefstal  noem.  Is  dit  nie 
diefstal  as  ek  terughou,  wat  aan  die  Here  toebe- 
hoort  nie?  As  elke  belijder  van  die  Here  gee  naar- 
mate  die  Here  hom  seen,  sou  daar  ’n  groot  surplus 
in  die  kas  wees  en  ons  sou  nooit  hoor  van  ’n  te- 
kort  nie. 

;£'8,244. 

Daardie  som  weeg  baie  swaar  op  mij  hart, 
want  dit  vertel  mij,  dat  daar  iets  verkeerds  is  met 
ons  kristelike  lewe. 

“Here,  baie  dankie  vir  al  U weldade,  waarmee 
U ons  van  oomblik  tot  oomblik  oorlaai.  Baie  dan- 
kie  vir  ons  Kerk,  wat  ons  geërf  het  van  ons  va- 
dere.  Baie  dankie  vir  die  offer  van  U Soon.  Mij 
liefde  en  dankbaarheid  jeens  U sal  ek  openbaar 
deur  ’n  paar  trippensies  in  die  kollektesakkie,  ’n 
paar  sielings  (met  ’n  klomp  sugte  en  klagtes)  op 
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die  lijs  van  die  diaken,  en,  ja,  dis  al.  Mij  buurman 
is  rijker  as  ek  ,en  hij  gee  ook  nie  veel  meer  nie.” 
— Leser,  ons  durf  nie  so  praat  nie,  maar  is  ons  ge- 
brek  aan  offervaardigheid  nie  in  ooreenstemming 
met  ’n  dergehke  gebed  nie?  Waar  kom  die  tekort 
van  £8,244  vandaan? 

Die  tije  is  swaar.  Is  die  tije  nie  swaar  omdat 
ons  nie  op  die  regte  pad  is  nie  ? Ons  gee  te  min 
af  aan  die  Here  vir  Sij  saak.  En  die  beetjie,  wat 
ons  nog  gee,  gaan  gepaard  met  hartroerende 
klaagliedere,  waardeur  die  gawe  van  sij  waarde  in 
die  oog  van  die  Here  beroof  word.  Daar  is  nie  bij 
ons  ’n  milde,  blijmoedige  offervaardigheid  nie.  En 
daardie  selfsug  sal  nie  deur  die  Here  ongestraf  ge- 
laat  word  nie.  Hij  is  reeds  besig  om  ons  te  straf 
— geldskaarste,  raisoeste,  sprinkhane,  en  al  derge- 
like  dinge  is  nie  toevallige  dinge  nie. 

Laat  ons  tot  onsself  inkeer  en  onsself  afvra; 
‘‘Hoeveel  is  ek  mij  Here  skuldig?”  En  laat  ons 
opreg  en  eerlik  handel  in  hierdie  saak. 


KORT  BEGRIP 

der 

GHRISTELIKE  RELIGIE 
voor  heni  dle  zlch  willen  begeven  tot  des  Heren 
Avondmaal. 


(Vervolg.) 

46.  Vraag:  Waarom  kunnen  onze  goede 

werken  onze  gerechtigheid  voor  God  niet  zijn,  noch 
ook  een  stuk  van  dezelve? 

Antwoord:  Daarom,  dat  ook  onze  beste  wer- 

ken  in  dit  leven  onvolkomen  en  met  zonden  bevlekt 
zijn. 

Jesaja  64  : 6.  Doch'wij  allen  zijn  als  een  on- 
reine,  en  al  onze  gerechtigheden  zijn  als  een  weg- 
werpelik  kleed. 

Psalra  143  : 2.  Ga  niet  in  het  gericht  met 
uwen  knecht,  want  niemand,  die  leeft,  zal  voor  uw 
aangezicht  rechtvaardig  zijn. 

Verklaring:  Dat  een  mens  gerechtvaardigd 

wil  worden,  dat  is  vrijgesproken,  door  zijn  goede 
werken,  komt  voort  uit  de  hoogmoed  en  onboet- 
vaardigheid  van  zijn  hart. 

Het  mensenhart  wil  zich  niet  verootmoedigen 
en  daarom  wil  het  uit  eigen  verdien^te  zijn  zalig- 
heid  verkrijgen.  Dit  is  voor  God  onbestaanbaar. 
De  Heer  eist  een  volmaakte  gerechtigheid. 

Gij  zult  liefhebben  de  Heer  ,uw  God  met  ge- 
heel  uw  hart  en  met  geheal  uw  ziel  en  met  geheel 
uw  verstand.  (Matth.  22  : 37). 


Jacobus  leert  ons: — Wie  de  gehele  wet  zal 
houden  en  in  één  gebod  zal  struikelen,  die  is  schul- 
dig  geworden  aan  alle  geboden.  (Jac.  2 : 10).  De 
wet,  die  een  openbaring  is  van  Gods  wil,  is  één 
onafscheidelik  geheel. 

Met  ‘‘goede  werken”  en  ‘‘onze  beste  werken” 
zijn  niet  bedoeld  de  werken  van  de  natuurlike,  on- 
gelovige  mens,  maar  van  de  wedergeboren,  gelo- 
vige  mens.  Ook  deze  werken  kunnen  voor  de  eis 
van  Gods  wet  niet  bestaan,  omdat  zij  onvolkomen 
en  met  zonde  bevlekt  zijn,  in  het  biezonder  met  de 
zonde  van  de  zelfzucht  en  eigengerechtigheid. 

Wij  zijn  allen  als  een  onreine  en  al  onze  ge- 
rechtigheden  zijn  als  een  wegwerpelik  kleed  (Je- 
saja  64  : 6.  Let  wel,  daar  staat  niet  onze  onge- 
rechtigheden,  maar  onze  gerechtigheden,  dus  onze 
goede  werken  zijn  als  een  wegwerpelik  kleed,  zoals 
het  kleed  van  een  melaatse,  dat  niemand  wil  aan- 
trekken. 

Uit^de  gelijkenis  van  de  Farizeër  en  de  Tolle- 
naar  (Lluk.  18)  leren  wij  hoe  zelfrechtvaardiging 
niet  door  God  wordt  aangenomen.  Daarop  is  van 
toepassing  het  woord  van  de  Heer  Jezus  : 

— Wanneer  gij  zult  gedaan  hebben  al  het- 
geen  U bevolen  is,  zo  zegt:  Wij  zijn  onnutte  dienst- 
knechten,  want  wij  hebben  maar  gedaan  hetgeen 
wij  schuldig  waren  te  doen-  (Luk.  17  : 10).  En 
welke  zondaar  kan  ooit  zéggen,  dat  hij  gedaan 
heeft  al  hetgeen  hem  bevolen  is  ? 

47.  Vraag : Verdienen  dan  onze  goede  wer- 

wen  niet,  welke  God  nochtans  in  dit  en  in  het  toe- 
komend  leven  wil  belonen  ? 

Antwoord  : Deze  beloning  geschiedt  niet  uit 

verdienste,  maar  uit  genade. 

Luk.  17  : 10.  Wanneer  gij  zult  gedaan  heb- 
ben  al  hetgeen  U bevolen  is,  zo  zegt  ; Wij  zijn 
onnutte  dienstknechten,  want  wij  hebben  maar  ge- 
daan,  hetgeen  wij  schuldig  waren  te  doen.  Efeze 
2 : 8 en  g.  Want  uit  genade  zijt  gij  zalig  gewor- 
den  door  het  geloof,  en  dat  niet  uit  U,  het  is  Gods 
gave;  niet  uit  de  werken,  opdat  niemand  roeme. 

Verklaríng  : A1  kunnen  onze  goede  werken 

de  zaligheid  niet  verdienen,  zo  mogen  wij  toch  een 
beloning  verwachten.  Het  loon  is  de  vrucht  van 
de  arbeid — Die  maait  ontvangt  loon  en  vergadert 
vrucht  ten  eeuwigen  leven  (Joh.  4 : 36). 

Op  het  zaaien  volgt  het  maaien,  op  de  arbeid 
volgt  het  loon.  De  Heilige  Schrift  spreekt  dikwels 
over  het  loon. 

— Verblijdt  en  verheugt  U , want  Uw'  loon  is 
groot  in  de  hemelen  (Matth.  5 : 12). — Wel  gij  goe- 
de  en  getrouwe  dienstknecht,  over  weinig  zijt  gij 
getrouw  geweest,  over  veel  zal  ik  U zeten,  ga  in 
in  de  vreugde  uws  Heren  (Matth,  25:21). — Zo 
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iemands  werk  blijft,  dat  hij  daarop  gebouwd  heeft, 
die  zal  loon  ontvangen.  (i  Cor.  3 : 14). 

Daarom  is  het  verlangen  naar  beloning  niet 
verkeerd  voor  de  Christen,  die  zijn  verwachting  op 
de  Heer  gesteld  heeft. 

Maar  wij  moeten  goed  verstaan,  deze  belo- 
ning  geschiedt  niet,  omdat  wij  er  recht  op  hebben, 
dus  niet  uit  verdienste,  maar  uit  genade. 

Het  is  geen  loon,  dat  de  Heer  aan  ons  schul- 
dig  is.  A1  onze  goede  werken  zijn  wij  verplicht  te 
doen.  De  beloning  geschiedt  om  ons  te  tonen,  dat 
God  een  welgevallen  heeft  in  goede  werken.  De 
beloning  is  een  grote  kracht  bij  de  opvoeding  der 
kinderen,  om  welke  reden  God  haar  ook  gebruikt 
bij  de  opvoeding  der  mensenkinderen. 

Dat  het  werkelik  een  genade-loon  is,  blijkt  wel 
hieruit,  dat  deze  beloning  meermalen  veel  groter 
is  dan  het  werk. — Zo  wie  zal  verlaten  hebben  hui- 
zen  of  broeders  of  zusters  of  vader  of  n»eder  of 
vrouw  of  kinderen  of  akkers  om  Mijns  naams  wil, 
die  zal  hondervoud  ontvangen  en  het  eeuwige  leven 
beërven.  (Matth.  19  : 20). 

48i  Vraag  : Wie  werkt  dat  geloof  in  U ? 

Antwoord  ; De  Heilige  Geest. 

I Cor.  12:3.  Daarom  maak  ik  U bekend,  dat 
niemand,  die  door  de  Geest  Gods  spreekt,  Jezus 
een  vervloeking  noemt;  en  niemand  kan  zeggen  Je- 
zus  de  Heer  te  zijn,  dan  door  de  Heilige  Geest. 

Rom.  5:5.  De  hoop  beschaamt  niet,  omdat 
de  liefde  Gods  in  onze  harten  uitgestort  is  door  de 
Heilige  Geest,  die  ons  is  gegeven. 

Verklaring : Terwijl  wij  al  gesproken  heb- 

ben  van  de  inhoud  van  het  ware  geloof  (vraag  19) 
en  over  de  vrucht  daarvan  (vraag  43)  wordt  nu  ge- 
vraagd  naar  de  oorsprong  van  het  geloof.  Het 
antwoord  hierop  is,  dat  de  Heilige  Geest  de  bewer- 
ker  van  het  geloof  is.  Wij  zijn  hier  op  het  terrein 
van  het  zieleleven.  De  invloed  en  werking  van  de 
Heilige  Geest  op  dat  zieleleven  is  voor  ons  ondoor- 
grondelik. 

Het  geloof  is  als  een  nieuw  leven,  waar  de 
scheppende  hand  van  God  niet  kan  worden  gemist. 
— Zo  dan,  indien  iemand  in  Christus  is,  die  is  een 
nieuw  schepsel,  het  oude  is  voorbijgegaan,  ziet  het 
is  alles  nieuw  geworden.  En  al  deze  dingen  zijn 
uit  God  (2  Cor.  5 : 17  en  18). 

Van  Lydia,  de  purperverkoopster  te  Filippi  le- 
zen  wij  ook,  dat  de  Heer  haar  hart  heeft  geopend, 
zodat  zij  acht  nam  op  hetgeen  door  Paulus  gespro- 
ken  werd  (Hand.  16  : 14). 

De  hoofdzaak  is  ten  slotte  niet,  waar  de  oor- 
sprong  van  ons  geloof  is,  maar  of  wij  geloven  in 
Jezus  Christus. 


Wie  aan  een  ander  de  heerlikheid  van  het  ge- 
loof  wil  duidelik  maken,  moet  niet  beginnen  met 
de  verborgenheid  van  zijn  oorsprong  op  de  voor- 
grond  te  brengen,  maar  met  hetgeen  ons  geopen- 
baard  is  in  Jezus  Christus,  n.l.  de  verzoening  met 
God,  de  rechtvaardiging  door  God,  zoals  het  alles 
in  Hem  gegeven  is. 

Wie  eenmaal  tot  het  geloof  gebracht  is,  zal 
erkennen  dat  het  een  gave  van  God  is  en  daarom 
Gode  alleen  de  ere  geven. 

49,  Vraag ; Door  wat  middel? 

Antwoord  : Door  het  gehoor  van  het  gepre- 

dikte  woord. 

Rom.  10  : 14  en  17.  Hoe  zullen  zij  dan  Hem 
aanroepen,  in  welke  zij  niet  geloofd  hebben?  En 
hoe  zullen  zij  in  Hem  geloven,  van  welke  zij  niet 
gehoord  hebben  En  ho§  zullen  zij  horen,  zonder 
die  hun  predikt?  Zo  is  dan  het  geloof  uit  het  ge- 
hoor  en  het  gehoor  door  het  Woord  Gods. 

I Cor.  1:21.  Zo'  heeft  het  Gode  behaagd 
door  de  dwaasheid  der  prediking  zalig  te  maken 
die  geloven. 

Verklai'ing  : De  Heilige  Geest  werkt  het  ge- 
loof  altijd  met  gebruik  van  middelen.  Zijn  wer- 
king  is  altijd  met  verstand  en  overtuiging.  Het 
grote  genademiddel  dat  de  Heilige  Geest  gebruikt 
is  de  prediking  van  het  Evangelie. 

Het  Evangelie  komt  tot  ons  doordat  wij  het 
horen  of  dat  wij  het  lezen.  De  stemming  waarin 
ons  hart  dan  verkeert  is  van  zeer  groot  belang. 
Uit  de  gelijkenis  van  de  Zaaier  leren  wij  dat  de 
vrucht,  die  van  het  zaad  komt,  afhangt  van  de 
grond  waarop  het  zaad  valt.  (Matth.  13). 

Ons  hart  moet  wel  toebereid  zijn  om  het  Evan- 
gelie  te  ontvangen.  Wij  moeten  daarom  met  eer- 
bied  Gods  Woord  horen  of  lezen,  omdat  het  God  is, 
die  tot  ons  spreekt. 

Veder  moeten  wij  dit  geregeld  doen,  want 
alleen  in  het  geregeld  gebruik  van  Gods  Woord  ligt 
een  blijvende  zegen.  Als  er  één  persoon  op  aarde 
geweest  is,  die  niet  nodig  had  om  geregeld  naar  de 
kerk  te  gaan,  dan  was  het  zeker  de  Heer  Jezus. 

Hij  was  de  enige,  die  daar  buiten  kon  en  toch 
lezen  wij  van  Hem: — En  Jezus  ging  rsaar  jsijnt  ge- 
woonte  op  de  dag  des  Sabbats  in  de  synagoge,  d.i. 
de  Jodenkerk  (Luk.  4 : 16).  Hoeveel  te  meer  moe- 
ten  wij  dan  niet  zorgen  geregeld  onder  de  predi- 
king  van  Gods  Woord  te  komen. 

Ten  slotte  moeten  wij  het  biddende  doen. 
Bidden  om  verlichting  van  ons  verstand  door  de 
Heilige  Geest,  z^at  wij  ook  verstaan  hetgeen  wij 
horen  of  lezen. — Ontdek  mijn  ogen,  dat  ik  aan- 
schouwe  de  wonderen  van  uw  Wet.  (Ps.  1 19  : 18). 
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50i  Vraag. : Hoe  versterkt  Hij  dat  geloof  ? 

Antwoord!:  Door  datzelfd’C  gepredikte  Woord 
en  het  gebruik  der  heilige  Sacramenten. 

Hand.  2 : 38.  En  Petrus  zeide  tot  hen:  Be- 
keert  U en  een  iegelik  van  U worde  gedoopt  in  de 
naam  van  Jezus  Christus  tot  vergeving  der  zonden; 
en  gij  zult  de  gave  des  Heiligen  Geestes  ontvangen. 

Joh.  6 ; 54.  Die  Mijn  vlees  eet  en  Mijn  bloed 
drinkt,  die  heeft  het  eeuwige  leven;  en  Ik  zal  hem 
opwekken  ten  uiterste  dage. 

Verklaríng  : Waar  het  geloof  in  ons  gewerkt 
is,  daar  onderhoudt  en  versterkt  de  Heilige  Geest 
dat  geloof  door  datzelfde  Woord  en  door  de  Sacra- 
menten  of  Bondszegelen. 

Het  Woord  komt  tot  ons  door  horen  en  lezen, 
de  Scaramenten  door  zien  en  tasten.  Dit  zien  en 
tasten  moet  ons  geloof  helpen,  omdat  zolang  wij 
hier  op  aarde  zijn,  wij  ook  aan  aardse  afbeeldin- 
gen  gebonden  zijn.  Daarmee  komt  de  Heer  dus' 
onze  zwakheden  te  hulp. 

Wij  moeten  verder  wel  onderscheiden,  dat  het 
gepredikte  Woord  tot  de  gehele  gemeente  tegelijk 
komt,  maar  het  Sacrament  tot  ieder  lid  der  ge- 
meente  afzonderlik.  De  leden  der  gemeente  krij- 
gen  dus  door  het  Sacrament  gelegenheid  om  hun 
persoonlik  geloof  uit  te  spreken  als  antwoord  op 
de  prediking  des  Woords.  Daarom  kan  een  waar- 
achtig  gelovige  de  sacramenten  niet  missen.  Wie 
zonder  de  sacramenten  kan  leven,  stelt  zichzelf 
buiten  de  kring  der  gemeente. 

De  Kerkvader  Augustinus  noemt  het  sacra- 
ment  terecht  “het  zichtbare  Woord”.  De  grote 
Hervormer  Calvijn  zegt: — Het  staat  vast,  dat  de 
Sacramenten  geen  ander  doel  hebben  dan  ons 
Christus  aan  te  bieden  en  voor  te  stellen  en  in  Hem 
de  schatten  der  hemelse  genade. 

51  • Vraag  : Wat  zijn  Sacramenten? 

Antwoordl : Heilige  tekenen  en  zegelen  van 

God  ingesteld,  om  ons  daardoor  te  verzekeren,  dat 
Hij  ons  vergeving  der  zonden  en  het  eeuwige  leven 
uit  genade  schenkt,  om  het  enige  slachtoffer  van 
Christus  aan  het  kruis  volbracht. 

Rom.  4:11.  En  Abraham  heeft  het  teken  der 
besnijdenis  ontvangen  tot  een  zegel  der  rechtvaar- 
digheid  des  geloofs. 

Rom.  6:3.  Of  weet  gij  niet,  dat  zovelen  als 
wij  in  Christus  Jezus  gedoopt  zijn,  wij  in  Zijnen 
dood  gedoopt  zijn? 

Verklarfng:  Sacramenten  zijn  instellingen 

van  God(  die  ons  wijzen  op  de  offerande  van  Jezus 
Christus. 


Sacrament  betekent  een  heilige  godsdienstige 
handeliilg,  waarvan  de  betekenis  alleen  aan  de  in- 
gewijden  bekend  is. 

De  Sacramenten  zijn  tekenen  van  de  onzicht- 
bareGoddelike  dingen.  Wij  maken  de  belofte  van 
het  Evangelie  duidelik.  Het  water  van  de  doop 
wijst  op  afwassing  en  reiniging  als  een  teken  dat 
alzo  onze  ziel  moet  gereinigd  worden  van  de  vlek- 
ken  van  de  zonde  door  het  bloed  van  Jezus  Chris- 
tus. 

De  Sacramenten  zijn  niet  alleen  tekenen, 
maar  ook  zegelen. 

Een  zegel  werd  in  de  oude  tijd  aan  een  brief 
gehecht  om  daarmee  het  vaste  bewijs  te  geven, 
dat  wat  in  die  brief  beloofd  werd  ook  door  de 
schrijver  zou  worden.  nagekomen.  Een  zegel  v/erd 
meest^l  geroaakt  met  een  stempel,  die  alleen  door 
de  schrijver  van  de  brief  mocht  gebruikt  worden. 
Door  het  zegel  was  men  dus  verzekerd  \an  de 
echtheid  van  de  brief. 

De  Sacramenten  zijn  zulke  zegelen  of  bevesti- 
gingen  door  God  gegeven,  dat  de  gelovige  geheel 
zeker  kan  zijn  van  de  beloften  Gods,  n.l.  de  verge- 
ving  der  zonden  en  het  eeuwige  leven. 

Voor  hen,  die  Gods  Woord  niet  geloven,  heb- 
ben  de  Sacramenten  geen  waarde.  Wanneer 
iernand  de  inhoud  van  een  brief  niet  gelooft,  dan 
helpt  het  ook  niet  als  daar  zegelen  op  gedrukt 
staan. 

De  Sacramenten  zijn  ook  verbondstekenen. 
Zij  herineren  aan  het  verbond  tussen  God  en  mens. 
Wie  een  verbond  sluit  neemt  verplichtingen  op  zich. 
Zo  ook  wij  met  God. 

God  verplicht  zich  door  het  verbond  der  ge- 
nade  de  zonden  te  vergeven  en  het  eeuwige  leven 
te  schenken.  Wij  verplichten  ons  om  in  Christus 
te  geloven  als  onze  enige  Heiland  en  Zaligmaker. 

Twee  dwaalwegen  moeten  vermeden  worden. 
Men  mag  niet  te  veel  en  niet  te  weinig  in  de  Sacra- 
menten  zien. 

Men  verwarre  het  teken  niet  met  de  zaak  Zelf, 
waarheen  het  Sacrament  ons  wil  wijzen. 

Aan  de  andere  kant  mogen  wij  de  Sacramen- 
ten  niet  als  ledige  tekenen  en  uitwendige  kerke- 
like  handelingen  beschouv/en.  De  diepe  betekenis 
en  het  karakter  van  het  Sacrament  zou  dan  door 
ons  verloochend  v/orden  en  de  zegen  die  aan  het 
gebruik  van  de  Sacramenten  verbonden  is,  zou  ons 
ontgaan. 

A.  J.  B. 

(Wordt  vervolgd.) 
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VERSLAC  VAN  DE  ADMINISTRATEUR  OVER 
JANUARI  1922. 


Alg.  Fonds,  Bijdragen. 

Gem.  Middelburg 

18 

7 

0 

18  7 

0 

Wed.  Fontís.  Bijdragen. 

Gem.  Ventersdorp 

3 

2 

6 

Gem.  Klerksdorp 

I 

3 

0 

Gem.  Volksrust  

2 

15 

2 

Gem.  Lichtenburg 

I 

15 

I 

Gem.  Zwartruggens 

3 

3 

0 

Gem.  Middelburg 

16 

4 

3 

Gem.  Ermelo  

I 

7 

9 

Gem.  Rustenburg 

4 

17 

0 

Gem.  Vereeniging 

I 

16 

8 

36  M 

5 

Pred.  Bijdiragen. 

Ds.  G.  E.  Alers  

15 

0 

0 

15  0 

0 

Theol.  Kweekschool.  Bijdragen 

Gem.  Pretoria  

41 

9 

10 

Gem.  Pretoria  

63 

9 

4 

Gem.  Ventersdorp 

41 

8 

9 

Gem.  Middelburg 

23 

8 

3 

i6g  16 

2 

Cift. 

P.  A.  Bosman 

I 

0 

0 

I 0 

0 

T erugetaring. 

Ds.  S.  Vermooten 

75 

7 

6 

75  7 

6 

Beh.  Stud.  Fonds.  Giften. 

Gem.  Ermelo  

2 

0 

10 

Gem.  Rustenburg 

I 

5 

0 

3 5 

10 

Div.  Deb.  Terugbet, 

D.  J.  Seymore 

3 

0 

0 

3 0 

0 

Studiefonds.  Gem.  Middelburg 
Kerkbode  Gem.  Middelburg  .. 

Huishuur  Ds.  G 

Hervormer.  Intekening  

Almanak 

Lesboekjcs 

Notuien 

Preekbundel. 

Vormen 

Zondagschool  Roosters. 

£4H  8 9 


OOM  SAREL’S  FONDS. 

* Verantwoord  in  Januari  1922  ...  .£^437  2 3 

Van  Br.  Joh.  van  Staden  (Marico)  300 


£440  2 3 

In  ’t  Oktober-nummer  is  het  totaal  fout  opge- 
geven,  ’t  moet  zijn  £4’^^  2s.  3d.  niet  ^^^436  I2s. 
3d. 

Om  verschillende  redenen  wil  ik  Br.  J.  van 
Staden  hartelik  danken  voor  zijn  bijdrage,  al  kan 
ik  die  redenen  niet  neerschrijven.  Moge  de  Heer 
hem  rijkehk  zegenen  voor  zijn  liefde  voor  onze 
kerk  en  anderen  opwekken  te  doen,  als  hij  heeft 
gedaan. 

Ook  heeft  Br.  P.  A.  E'osman,  Kareeboskuil, 
Pk.  Leeuwdoorns  £1  (een  pond)  gezonden  voor 
ons  Kweekschoolfonds.  Dit  is  opgezonden  aan  de 
Administrateur.  Ook  hem  onze  hartelike  dank. 
Waar  de  gemeenten  zo  weinig  deze  zaak  aantrek- 
ken,  is  deze  druppel  aan  de  emmer, 
zoals  hij  die  gave  noemt,  temeer  welkom.  Zal  zijn 
goede  voorbeeld  navolging  vinden?  Wij  hopen  het. 


MEDEDELINGEN  VAN  DE  ADMINISTRATEUR. 

Kwítantie  voor  betalingen. — Sinds  half  Janu- 
ari  zijn  geen  kwitanties  verzonden  voor  de  gelden, 
die  van  verschillende  gemeenten  en  personen  ont- 
vangen  werden,  omdat  de  boeken  voor  de  jaarlik- 
se  auditie  zijn  afgegeven.  Een  dezer  dagen  zullen 
zij  weer  terug  zijn  en  dan  zullen  alle  betalingen 
erkend  worden. 

Almanak.  Er  zijn  nog  een  paar  honderd  Al- 
manakken;  orders  zullen  direkt  uitgevoerd  worden. 

Vci'men.  Behalve  de  bekende  vormen  van 
certifikaat  hebben  wij  nu  ook  een  voor  het  certi- 
ficeren  van  huweliksgeboden.  Zij  kosten  even- 
eens  6/-  per  100,  3/-  voor  50  of  1/6  voor  25. 

Wetten  en  Notulen. — Deze  worden  franco  per 
post  toegezonden  tegen  betaling  van  2/-  per  stuk. 

Preekbundel. — De  prijs  is  7/6  per  stuk,  te  or- 
deren  van  de  Administrateur,  Bus  444,  Johannes- 
burg. 

Lesboekje  over  de  Bijbelse  Ceschied'enis  voor 
Eerstbeginnende  door  Dr.  A.  van  der  Flier.  iste 
stukje:  Het  Oude  Testament;  2de'  stukje : Het 

Nieuwe  Testament.  Deze  lesboekjes  zijn  nu  bij 
de  Administrateur  (Bus  444»  Johnanesburg)  ver- 
krijgbaar  tegen  9 pennies  per  stuk  of  8 shillings 
voor  12  stuks. 


21  o I 
770 
5 19  II 
1299 
44  4 6 

060 

O O 1 

015  o 
040 

016 
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ALMANAKKEN  1922. 


De  geheie  oplaag;  Almanakken  voor  ’t  jaar 
1922  is  uitgezontíen  en  telkens  komen  nog  nteuwe 
aanvragen  bij  de  Administrateur  in.  Personen  die 
nog  onverkochte  eksemplaren  in  hun  bezit  hebben 
worden  vriendelik  dloch  dringend  verzocht  deze 
ten  spoedigste  terug  te  zenden  aan  de  Administra- 
teur,  Bus  444,  Johannesburg. 


HET  AFRIKAANSE  GENEESMIDDEL 

VOOR 

SUIKERZIEKTE,  NIERKWALEN, 
STIJVE  RUG  RIJ  OUDE  MENSEN, 

IS 

SABETA 

Het  heeft  velen  genezen  en  het  zal  ook  U genezen. 

10/9  per  ponds  pakket,  postvrij  (voldoende  voor  3 
maanden)  van  de  Agent 

T.H.HARRISON,APOTHEKER, 

KING  WILLIAM’S  TOWN,  K.P. 


STANDARD 

BANK 

van  ZUID  AFRIKA,  Bept. 

(Waarmede  is  ingelijfd  de  Afrikaanse  Bank 
Korporasie,  Bpt.) 


Geautoriseerd  Kapitaai  ••  £10,000,000 

íngeschreven  Kapitaal  8,916,660 

Opbetaaid  Kapítaal 2,229,165 

Reservefonds ..  ••  2,560,000 


% 


MEER  DAN 
460 

TAKKEN 

EN 

AGENTSCHAPPE 

IN 

AFRIKA. 


Bankiers  voor  de  Regering  van  de  Unie  van  Zuidafrika 
in  de  Kaap  Provinsie;  voor  de  Rijksregering  in  Zuid- 
afrika;  en  voor  de  Administratie  van  Rhodesië. 


ALGEMENE  BANKZAKEN  worden  behandeld  aan  alle 
Takken  en  Agentschappen;  Deposito-rekeningen  en 
Rekeningen-Koerant  ge  pend;  AANKOOP  en  VER- 
KOOP  van  BELEGGINGS  SEKURITEITEN,  enz. 

SPAARREKENINGEN  geopend  op  voorwaarden  waarvan 
biezonderheden  op  aanvraag  verkrijgbaar  zijn. 

De  BANK  is  in  nauwe  aanraking  met  HANDELS-  en  IN- 
DUSTRIEELE  TOESTANDEN  zowel  plaatselik  als 
overzee,  en  spesiale  aandacht  wordt  geschonken  aan 
NAVRAGEN  van  klanten  de  HANDEL  betreffende. 

EKSEKUTEURS-  en  KURATORSZAKEN  ondernomen. 


Agenten  en  Korrespondenten  over  de  gehele  Wereld. 
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ederlanilsclie  Bank  v.  l.k.  B|it., 


STAND  VAN  ZAKEN  OP  31  DESEMBER  1921. 

Dc  Bank  heeft  iii  omloop  aan  Bankiioten  ....  ....  ....  ....  £ 72,671,- 

en  soimldt  aan  Deposanten  en  Hoiiders  van  Bankwissc'ls  ....  ....  £1,103,236.- 

Totale  schuld  der  bank  ....  ....  ....  ....  £1,173,907,- 


De  Bank  hezit : 

Aan  KONTANTEN,  GOUDCERÏTFICATEN  cn 

SCHATKÍSTWISSELS  

,,  \'orderingen  op  andere  Banken,  dus  net  zo 
goed  als  geld 

„ WISSELS  en  BEWIJZEN  

„ VOOKSCHOTTEN  

„ EFFEKïEN  (prima  beleggingsfondsen)  .... 
„ BANKGEBOCWEN  en  MEUBELS 

Bezittingen 

Schniden 

Extra  waarhorg  voor  Deposanten 


£395,147.— 

£100,648,— 

£ 495,795=  42.2% 

£ 228,430=  19.4% 
£ 631,130=  53.7% 
£ 89.905=  7.6% 

£ 42,3,56=  3.6% 


£1,487,616=126.5% 
£1,175,907=100  % 

f 311,709=  26.5% 


Neemt  gelden  op  VAST  DEPOSITO : 

Voor  G maanden  vast,  4J  pOt.  per  jaar. 

Voor  12  maanden  va.st,  5^  pOt.  per  jaar. 

Opent  SPAARRBKENINGEN  waarop  4 pOt.  rente  per  jaar  vergoed  wordt,  en  stelt 
in  verband  daarmede  SPAARBUS.JES  ter  beschikking. 

J.  POSTMUS, 

Hoofd  Agent. 

l’retoria,  3 Eel^ruari  1922. 


issur.  Maatschappli  „B£  SAUMABOEB,” 


■ fï' 

eiiVIST'lEUKEíJVIVÏ. 

LAAGSTE  KOMPETITIE  TARIEF. 


Onze  Polissen  in  de  Hoilandse  íaal  dekken  ook  enige  schade  aangericht  door 

WEERLICHT, 

onverschillig  of  daarbij  brand  ontstond  of  niet. 

Hoofd-Agenten:  TAYLOR  & GEERLING. 


P.K.  Bus  738. 


23  K!es:*kpleixi, 


Telefoon  721. 


IN  ALLE  WINKELS  VERKRIJGBAAR  : 


WULFSE’S  FRENCH  KOFFIE  in  tins  van  1 Ib.  - 1/9. 

yy  „ ff  in  kartons  ,,  1 Ib.  - 1/6. 

DE  VRIES^  ZUIVERE  CHICORY  in  pakjes  - - 6d. 

WULFSE  & DE  VRIES,  BEPKT., 

KERKSTRAAT  West,  140,  PRETORÍA. 


ALLEEN  INVOERDERS  VAN  PETTE’S  COCOA  EN  BOLDOOT’S  EAU  DE  COLOGNE. 
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MARTIN’S 

WEES  ZEKER 
DAT  U 
MARTINS 
KRIJGT. 

M Tl  voor  damos  | Ê 

Een  Frans  Middel  voor  alle  Ongere- 

NIET  ECHT 
ZONDER  DE 
NAAM- 
TEEKENING. 

geldheden.  Duizende  Dames  houden 
een  doos  Martin’s  Pillen  in  huis,  zodat 
bij  het  eerste  teken  van  enige  onge- 
regeldheid  een  dosis  tijdig  kan  wor- 
den  toegediend.  Allen  die  ze  gebrui- 
ken  bevelen  ze  aan.  Van  alle  Apo- 
thekers  en  Magazijnen  postvrij  voor 
5s.  Martin,  Southampton  End. 

Vlll 
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TE  PLANTEN 


SCHRIJF  OM  ONZE  PRIJSLIjST, 

hetzij  in  ’t  Hollands  of  ’t  Engels. 


Wij  hebben  een  volle  voorraad  van  aller- 
lei  soorten  voor  het  aanstaande  Seizoen. 


H.  E.  V.  PICKSTONE  6l 
BROEDER,  BEPERKT. 

SIMONDIUM,  K.P. 
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Gegarandeerd  Pensioen  voor  £10  per  jaar, 

Voor  £lo  per  jaar  kan  cen  Pensioen  wordén  verkregen  op  enige  ouderdora  tussen 
50  tot  70,  of  wanneer  de  pensioens-ouderdom  wordt  bereikt  en  het  Pensioen  niet  nodig 
is,  kan  een  grote  betaling  in  kontanten  in  plaats  daarvan  genomen  worden.  In  geval 
van  Dood  voor  de  Pensioensouderdom,  wordt  al  het  in  premies  inbetaaide  geld  terug* 
gegeven,  zonder  enige  vermindering. 

GEEN  MEDIES  ONDERZOEK  NODIC. 

VOORBEELD. 

Ouderdom  25 — Pensioen  op  60-jarige  leeftijd,  ;£'6 1.8.0.  Som  in  ééns  £670.  Over- 
gave-waarde  na  drie  jaar:  90  pCt.  van  de  betaalde  premies,  behalve  de  eerste. 

Polissen  in  Hollands  en  Engels. 

Doe  aanzoek  bij  de 

DE  STANDARD 

Levensverzekering  Maatschappij. 

Postbus  5535,  JOHANNESBURC  Telefoon  1926. 

Winchester  House,  Lovedaystraat,  Johannesburg. 

FONDSEN— Veortien  Miljoen. 

■XtoM»mXXHXBXHXBXHXHXHXIiXHXBXBXBXBXHXHXaXHXHXHXI 


Gemaakt  door  Merryweather 

Voor  lange  jaren  is  de  naam  “Merryweather”  op  een  wagen  beschouwd  als  een  waarborg  stempel  van 
goede  kwaliteit. 

Door  en  door  bewerkt  hout  en  eerlik  werkmanschap  verenigen  een  “Merryweather”  tot  het  beste  wat  u 
ooit  kan  krijgen. 

Alle  voertuigen  worden  in  onze  eigen  fabriek  gemaakt  en  maken  slechts  een  redelike  winst. 

Ceillustreerde  Katalogus  gratis  gezonden  op  aanvrage. 

Rhodesia  Agent:  Cebrs.  MEIKLE, 

Salisbury,  Bulawayo,  Gwelo,  Selukwe,  Umtali  en  Que  Que. 


J.  A.  MERRYWEATHER  & ZOON, 

WACENMAKERS.  PIETERMARITZBURC. 


Telegram:  MERRYWEATHER.  Telefoon  12. 


362-368  KERKSTRAAT. 
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Hume  Pipe  Co.  (Zuid^fr.)  Bpt. 


Sementen 


Sementen 


Sementen 


PIJPEN.  TENKS.  SILO’S. 


CEWAPEND  BETONNEN  PIJPEN,  4”  tot  72”  diameter. 

Voor  Besproeiing,  Drooglegging,  Pomphooftlpijpen,  of  Hogedruk  Leiding, 

3,  4,  6 en  8 voet  lengten. 

CEWAPEND  BETONNEN  TENK8,  2 tot  6 voet  diameter,  1 tot  16  voet  hoog. 
CEWAPEND  BETONNEN  SILO’S  15  voet  diameter,  op  tot  60  voet  hoog. 

In  sekties  gebouwd.  — Cemakkelik  op  te  zetten. 


De  Hume  Pipe  Ce.  (Zuid-ifrika)  Beperkt, 

Natíonale  Bank  Gebouwen,  Simmondsstraat, 

POSTBUS  1113,  JOHANNESBURC.  TELECRAMMEN  : «HUMEPIPE.” 


Kaapstads  Kantoor, 

Postbus  2353. 

Agent  vocr  Oostlonden, 

T.  Pollard, 

Postbus  425,  Oostlonden. 


Agent  voor  Natal: 

Associated  Engineers  Co.,  Bpt., 
Postbus  478,  Durban. 

Agent  voor  Louren^o  Marques: 

Allen  Wack  & Shepherd,  Bpt., 
Postbus  2,  L.  Marques. 


Agenten  voor  Orange  Vríjstaat: 
Hale  & Co.,  Bpt.,  ' 
Postbus  92,  Bloemfontein. 

Agent  voor  Port  Elízabeth  en 
Distrikt: 

I T.  W.  Reynolds, 

60 — 1 Mutualgebotiwen, 

Port  Elizabeth. 
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